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JOANNES JACOBUS MARINONIUS 
FELICITATEM. 

Uipiciis Imperatoris Caroli 
VI. Augusti Genitoris TUI, 
hoc qualecunque ftudii Sc la- 
boris mei (pedmen ut pro- 
dire poITet, fummo cum 
gaudio impetraveram; quum 
Ejus clementias limulque beneficentias plane 
acceptum referendum iit , quod Aftrono- 

b mids 
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micis officiis fungi ego queam ; quod nimi- 
rum direftis ex idonea ftacione convenienti- 
bus organis, liceat mihi planctarum fiderum- 
que altitudines, motus, magnitudines appa- 
rentes metiri, vel eorum cclipfes,congrcffus, 
occultationes , aliaque admiranda phasno- 
mena certa methodo , certaque ratione in- 
tueri ; fiquidem Ipfe iingulari difpenfatione 
indulfic , ut in sedibus meis, Cxfarese Urbis 
vallo moenium contiguis (ubi aldora extrue- 
re sediBda non licebat ) Speculam erigerem. 
Suaque munificentia fumptus annuos ad fu- 
pelledilem, qua utor, organicam augendam 
ornandamque Tuppeditavic. Quod & gra- 
ta mente recolo , & publice profiteor ; ut 
omnes intelligant , me Ipfi tantum debere , 
quantum homo maximis benefidis obftri- 
<%us Clcmentillimo Prindpi debere pluri- 
mum poteft. 

Hujus autem Casfareae Beneficentix ut 
fiudtum aliqudn , quamvis exiguum, in pu- 
blicum proferrem, domcfticx Speculx, rei- 
que organicx deferiptiones , nec non tenta- 
mina quxdam, ad rem ipfam organicam, Sc 
ad Ailronomicas exerdtationes pertinentia, 

in 
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in hoc volumen conge(li,quod tamenEidem 
offerre aufus non iuifTem, nifi animos addi- 
diffent benigniflimaEjus verba, quibus iden- 
tidem dignabatur me interpellare: ecquando 
futurum efTet , ut cceleftium obfervado. 
num habenda feries inchoaretur ? 

Illud etiam accedit » quod, poffquam 
cclipnum imminentium fchemata Ipfi offer- 
re confueveram, & aliqua ex organis , quae 
confbiidfa funt,inEjus pofueram confpedfu, 
non amplius ( etd confeius imbecillitatis 
meas ) audebam imparem me aflererc , ne- 
que moras nedere praxi Affronomicx , cui 
fubeundae fuffinendxque Cxfaris audoritas 
non deerat, neque fubfidium; quale nec de- 
fuit vulgandis anno 1719. Joannis Keppleri, 
lummi dum viveret, Germani» Aftronomi, 
aliorumquc epiftolis mutuis. Inde porro li- 
quet Eundem non tam hereditario Czf^m 
Atavorum (praecipue Friderici III. ac 
Kudolphi II.) quam proprio magnani- 
mo inlfin6tuAffronomix patrocinium fufee- 
pifTe ; quemadmodum aliis Icientiis & arti- 
bus ingenuis quam magnifice pridem pro- 
fpexerat. Teffantur id abunde Academica 
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Gymnafia, Ejus liberalitatc fundata: hicAr- 
chiceduras militaris , & prxliminarium Ma> 
thefeos partium: illic Piduras , Sculpturs , 
nec non Architeduras civilis , & prasfertim 
fplendide conftrudum exornatumque asdi- 
ficium Bibliothec» Aulicae refertiflimae , 
inftar thefauri asftimandx , quam publico 
commodo patere juflit. 

Alia quam plurima dicenda forent, niQ 
mentem obrueret luduofillimi Ejus obitus 
dolor infandus. Ea tamen , quae inde ma- 
narunt Germanix Auftriacx graviflima da- 
mna, TU viriliter reparas AUGUSTA 
REGINA , paternarum virtutum & pro- 
vinciarum heres digniilima ! cui DEUS ob 
infignia Religionis & Pietatis exempla, forti- 
tudinem contulit & decorem. Quum enim 
permiferit ineunte Tuo regno TE a confoe- 
deratis tot hoRibus imp^ , omnium viri- 
bus, minis , conatibus invidia Tua conflan- 
tia validiflime reftitit , mensque imperter- 
rita ingruentibus xrumnis obicem pofuit. 
Tuorum fidelitas, in tam diris calamitatibus 
non deficiens , clarius innotuit , & fervens 
vigor in fiifccptionibus arduis effulfit. Eo- 
rum 
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rum quidem pericula , damna , infortunia 
veluti Tua fentiebas ; quia materno amo- 
re non minus ad eorundem tranquillitatem, 
quam ad Tuam refpexeras ; utque iCTvari » 
aut reftitui poflet, quascunque follicitudines» 
incommoda , labores fubirc , pacis utpotc 
iludioliflima non recufafti. 

Quum vero vim vi repellere necefle fue- 
rit, ipfe, in quo confifa foifti DEUS exer- 
cituum, manifeftis auxiliis jusTuum afferuit, 
TEque, fugatis poft varios conflimus hofti- 
libus copiis , quas Tuas aliquot provincias 
invaferant , ad Pragenfe folium tandem 
afeendere. Regnum Bohemicum, TIBI legi- 
tima fucceflione devolutum , novo acquifi- 
tionis titulo confirmari , ejusque diadema , 
capiti Tuo jamjam imponendum, recentibus 
lauris ornari conceflit. 

Hxc omnia Divinas beneficentix ac- 
cepta referens , repulifti blanditias exube- 
rantis Ixtitis, qux, ubi nimia fua dulcedine 
corda perfundit, fecum plerumque trahit in- 
dtamenta fuperbix ; dudum fiquidem re- 
rum viciflitudinibus affueveras , vel ex ad- 
verfis feliciter cdoda , profperis cafibus 

c opei- 
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opdmcuti. Proinde fronte modcfta, neque 
ab ipfis vidorias plaufibus elata , TE fem- 
per TIBI aequalem , Tlllque Vidtricem , & 
Keginam eife ofrendifti. 

Tanta profe<5to excellis & arte regnan^ 
di, & agendi prudentia , quas in tenera asta- 
te fe jam maturam prodiderat ! neque mU 
nus abundas inefrabili clementia , quas be- 
nigniflimo afpcdu ad TE accedentes exhila- 
rat. Tot itaque nominibus omnium animos 
TIBI luaviter devincis ; TE Proceres, popu- 
lique omnes , Tuo Imperio j(ubje<SH , vene- 
rantur & diligunt; quumque mira freundia 
rcipublicas fratumin folemnibus exponis co- 
mitiis, eundi uno ore & opes & languinem 
offerunt. Hinc porro, ut ampla praeteream 
Auffriae Tuae ac rebquarum Provinciarum 
fubfrdia, quasque a potentilEmis exteris Re- 
gnis & Statibus, ut olim AuguBiflimae Do- 
mui Tus, ita nunc TIBI amico foedere con- 
jundis, impetrafti, Sc adhuc impetras auxi- 
lia , omni expedadone majora ; inclytum 
Hungaris Regnum eadem alacritate , qua 
1 E inaudito gaudio Reginam acclamaverat, 
utiliflima contulit cqucftrium,& pedeftrium 

■ legio- 
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legionum augmenta ; uberrimam quoque 
Tuis caftris fuppeditavit annonam. Hifcc, 
aliisque plurimis, quae dcTuse gloriae incre- 
mento fama vulgaverat , excitata gens alia 
orientalior, antea negleda, fed a prifea Illy- 
rica Dacica virtute non degenerans, fpon- 
te fua ordinem fubiic & difciplinam militis, 
ut Tuos augeret, atque roboraret exercitus. 

Quid non exigunt, quid non obtinent 
cximisAugufti Tui Animi Dotes? Earum ta- 
men non ni(i aliquas attigi , easque disjun- 
das ; quis enim unico fixoque obtutu inte- 
grum percipere valeat , perceptumque de- 
feribere fulgorem Tuum , quem longe late- 
que difiiin^s ? Ita quidem nec Solem intue- 
ri confuevimus, nifi vaporibus horizontis, 
aut nube apts dcnfitatis obdudum , vel in- 
terpofito vitro fatis opaco , vim radiationis 
obtundente , ne oculos Isdat ^ audader ad 
cum converfos. 

Nec tamen inter tot curas , quibus in- 
defefla fapienter provides adminiftrationiju- 
ftitis. Tuorum fccuritad, bellicis expeditio- 
nibus , aliisque publicis negotiis , deefl Re- 
gium Tuum patrocinium , dc adjumentum 
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Scientiis , in quas propenHilima es, & qua- 
rum multas rariffimo exemplo Ipfa excolui- 
fti ; neque deeft earum cultoribus , iis prx- 
iertim, qui totos (e devovent, ut ftudiorum 
fuorum udle aliquod monumentum edere 
valeant. His ego etO vix accenfendus, nili 
CasfarexDignationisAudoramentum Tualif- 
fet, hofce conatus meos, quosSapientillimo 
PARENTI Tuo confecrare parabam. Ejus 
utpote jullii fiilceptos , TIBI humillime 
dicare non tantum maxime cupio , fed 
edam teneor. 

Indulge itaque CLEMENTISSIM A 
REGINA , ut eosdem MajeftadsTux aufpi- 
catillimo Nomini venerabundus inferibam. 
Sic Summi Numinis Providentia TE quam 
diudllime fervet incolumem ad Tuorum 
felicitatem , & Orbis univerli decus 
atque ornamentum. 


LECra 


Digilized by Googie 


LECTORI 

BENEVOLO. 


Egiff aut puHiw non adeo ajuevit ddijidii inclyta 
URjiNIEy ut modicat privatorum domus fuper- 
ba dejpexerit ; quin potiw ipfa fe ojiendit quoli- 
bet ho/pitio vel oblata manjione contentam ^ ubi- 
cumque liceret oculos fuos ad ccelepa JpeSacula , quorum avi- 


di Junt , apte convertere. 

ha enim Jplendidam ubi arcem habuerat ^ a magno Tycho- 
tie inBalthici maris infula Huena^ tot curis ^ Jumptibm con- 
ditam , injuria vero temporum pqfi pauca lujra penitus diru- 
tam , vile patiebatur tugurium , ex ajeribus compaBum , 
obfervante ittujhri Picardo. (a) 

Quippe fub dio degens .dftivos falis radios^ & hyemis no~ 
Burna frigora diu toleravit , ut liberiore coeli frueretur 
c^eQu : Jeque demum recepit in feculas , pojl inventa fibti- 
lioris artificii organa , qux diu inclementia aeris exponi , & 
a vento agitari non Jufiinent. 

Neque in organica JupelleSile fta luxum , vel Juper- 
Jluum ornatum afieQat ;fed idoneam folidamque Jlru^am. 
Olim apudyEgyptios,priusquamCam^ Perjarumque dominio 
fiiccumberent , aureo utebatur circulo ^ Jeu verius armilla 
deaurata j cubitalis crajfitiei^ cujus limbo cubitorum ‘jfip. in- 
fiulpferat ortus occafusque Jlellarum ad fingulos anni dies. 

(b) 


jllia quoque cumplura prater armilla aquatorias , & 
regulas parallaBicas ^ quarum meminit Ptolomaus, quis dubi- 
tet ad ejus ufum extitije injlrumenta , Babylone prafertim & 
jdlexandrue, in quarum urbium utraque fixam habuit per tot 
facula fedem fuam ? fed conjat non pauca etiam lignea fuije ^ 
qualia infignis Copemici, & ipfms Tychonis , priusquam fua 

d me- 


(a) Voyage d’ Utinnoburg a Parts 1690. !n (bl. pag. 6. 

(b^ Diodori Siculi Bibliodi. HiQor, lib. 1 . pan. fl. pag. m. /fi. 
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metallica pojjideret, manibus tranabantur ; ea vero rejici de- 
buerunt ob vitium materU non fatis compaSa, femperqw in- 
conflantis. Jptaverat olim fuo ufui Obelifcos , ad excelfam 
molem ereSos , ut per eorum umbras momentum meridiei y 55* 
filis altitudines meridianas eliceret ; iisque pqftmodum felici 
"^compendio fubjlituit Gnomones , quibus unica /ufficit horizon- 
talis linea in pavimento . potijflmum templi divifi , & Jpe- 
ciem filis , per imminens fublime foramen radiantis exci- 
piens- Horum maximus extat Bononia in D. Petronii templo , 
ab Egnatio Dante conJlruQus , deinde a celeberrimo Cajflno ad 
altitudinem , froe radium unicarum looo promotus. Jd 
longiora dirigenda telefcopia machina requirebantur ingentes y 
quibus quum plurium manus fatigarentur , opem eximiam at- 
tulerunt viri , omni laude digniftmi , Hugenius , qui Aflro- 
fiopiam a tuborum molimine liberavit , & Neutonus , qui 
Catoptrkam Dioptrica miro fuccejfu applicuit , tubosque 
contraxit. Hac aliaque hifce fimilia dum /ape meditarer , 
inftfftia quandoque admirabar cAfervatoria , conditorum Re- 
gum nomen oflentantia : quandoque cogitatione parvas Jubi- 
bam fpeculasy qua unico obfervatori , &t unico quadranti fuffi- 
cerent. Ibi recordabar ex publico veluti theatro : illic ex do- 
meftico teSo noma fidera , vel rariora phaenomena juijfe dete- 
Ba : illi condolebam, quod anguflam cameram , juxta Meridia- 
num direBam . per annos 2 f quafitam , non invenerit i (b) 
huic , quod unicum quadrantem fibi usque ad obitum fhiflra 
exoptaverit, (c) Quibus ideis obleBatus denique flatui domui 
mea Speculam addere , qua vires exteri hominis non exhau- 
riret ) commodis tamen requi/itis haud indigeret. Quonam 
fucceflu id mihi praftitijfe contigerit , judicabunt alii , qui 
arduo quidem hoc , fed etiam nobilijjimo Judiorum genere 
^leSantur. Jis , ut reBe judicent , quonam modo . 
id praftiterim , defcribendum vel communi- 
candum fufcipio. 

APPRol 

(b) MifteD. Btrolin. Contiimat. H. p. U. xra. p. «76. > ^ 

(e) Afironomilcb. Handbucb. j. Tb. cif. 1. $ 18. p. S90. 


Digitized by Googie 


APPROBATIO. 

A Scronoiniz ftudium plurimis, & accuratis ob/crvationibus optime 
traAari, atque ita demum ad eam, quam fuiunt res humanx , perferiio* 
nem deduci pofle, non mea cantum , fed una complurium ell me peritio- 
rum fententia. 

Laudo acuta illa ingenia , qus profunda meditatione varia adfpefiabilis 
mundi f^emata comminifcuntur: aut converiionum cueleilium llatas leges, cau- 
fasque pnyficas ad calculos revocare contendunt. Et vero quantum hxc talia ad 
Allronomicas fupputationes ordine inilituendas, vel proficua, vel neceflaria funt, 
vehementer etiam probo : praidn tamen Allronomicam longe prxferendam puto, 
qux quidem certe exquilitis obfervationibus infudct ita , ut calculatoris artis 
comes Geometria facem ubique prsluceat , foUdosque e molelbifimis laboribus 
fruAus utraque decerpat. 

Hxc omnia qui felici ingenio , & obflinata fedulitate prsftiterit , enm ego 
denique verum, magnumque Ailronomum dici oportere cxillimo. 

KeAe fane Rtaner»j , percelebris Allronomus , ad Leibnizium fcribens : * 
Aflronomiam in Republica Literaria ProviticUm appellavit oamtm jio^ayixer®* 
T>!ii , nt» mimu , 0 ma»ihns , qtum memt admMJiraniam. 

Utraque hac laude magna illa inter Allronomos Horuere nomina : Hlfptrthi, 
Ptoltmta, Tychonu, Ktppkri, KiccitU, Hevtlii , & noftra memoThLuffiui^Hdtlejl, 
MnuJreHiy Htrii, FlttmJkHi, Htmtovii, Wuri3Mert , GrMmttici, Kircbii , aliique 
non pauci, qui vitali adhuc aura fruuntur, quorum ingenio , & folertia Allrono- 
mia plurimum fefe excultam profitetur. 

His ego metito fuo accenfendum credo Perilluftrcm Marinonium, Cs- 
fareum ante hac , nunc Regium Mathematicum , quem ambas illas Magni Allro- 
nomi partes egregie explevilTe, etfi duduro perfpeflum haberem; attamen per- 
leAo ejusdem limatiflimo opere , cujus epigraphe: Dt AJhntimica ipeiuk Dtme- 
JHta dr Organko ApparMu Aflronomict, eo majori cum voluptate idem perfenfi; 
quod liceret Oblervatorium Marinonianum , & Ailrofcopica inllrumenta 
non modo coram contemplari , & traflare manibus, fed oblervationibus ipfis 
nonnunquam interelTe, atque dare me expertum prx{lantil!imorum operum tellem. 

Neque polium, quin hic una cum Collegis meis gratus, lubcnsque profitear: 
ClariiTimi Marinonii prxvio exemplo, & fapientibus confiliis multum debe- 
re Speculam Allronomicam, qux haud ita multis abhinc annis in Viennenfi So- 
cietatis noftrx Academico Collegio eretia ell, itaque a Collega quodam inllrui, 
ufuique efle coepit , ut peritis non difpliceret. 

Quod nos privato Q.Marinonii beneficio , tantundem fere publicis Viri 
optimi de re Allronomica meritis fe debere agnofcent literati omnes , ubi prx- 
llantiflimam hanc ejusdem lucubrationem pervolverint , qua DoAiflimus ac So- 
lertiflimus AuAor fabricam primum ipfam Specuix fux Afironomicx , tum in- 
firumenta , fane quam exquifita , eaque ad omne coelellium obfervationum genus 
accomodatiflima dilucide deferibit, Cmul adjedlis perelegantibus figuris illullrat, 
modumque, quo hxc eadem domi fux omnia, fuoque duflu conficienda curarit: 
quo rigore ad examen fingula vocaverit , atque in ufum deduxerit : quo padlo ad 
labores illos profundis meditationibus , novisque ab fe excogitatis Geometricis 
demonilrationibus fretus aggrelTus fit, eosdem feliciter perfecerit, perfpicue,& 
opportune docet. ' ‘ 

Hunc itaque librum, non modo typis publicis dignifltmum cenfeo, fed prx- 
claram inde quoque nobiliifimoAllronomix fiudio utilitatem exillere Ixtus video; 
tum etiam Perillullri Domino Audori egregiam inde apud xquos omnes rerum 
arbitros excellentis Altronomi opinionem amplificandam efie prxfeniio , atque 
fyncero ex animo palam gratulor. Viennx V. Martii 1744. 

Era/mut Frockcb , S. J. mppr. 

* CpiftolB Uihftiia Volva. II. pig. 3). 



APPROBATIO. 

L Egi Librum de dftronomica Specula Domeflica, Orgamco Ap- 
paratu Ajlronomico Perilluflris Domini Jacobi Makinonii, olim 
Csfarei, nunc Regii Mathematici & Confiliarii, & inveni opus tanto Au- 
thore dignilUmum, ac iniigne monumentum folidae eruditionis. Nec levis men- 
tem fubiit admiratio & veneratio Italix, cui frontem ad Poefeos delicias remitte- 
re. & ad feveram liderum contemplationem contrahere, pari felicitate datum 
eil: qux non domellicx folum utilitati & gloriae celeberrimos Altronomos ha^e* 
nus protulit, quorum nomina Allronomicis organis , tabulis & lucubrationibus 
prx&a , ipCsque Planetis infcripta , & velut in cuelo confecrata , cum quadam re- 
verentia legimus; fed potentiflimis etiam Regibus, & ilorentillimis Accademiis 
Aftronomix Magillros concedit , qui patriam fiderum eruditionem velut colo- 
niam ad externas Provincias deducerent. Servavit libi Afiulanot , Do»dot , Poa- 
ttaot, Dminicot Mtrist, Pltttot, Laaipanot, Daateitts , Maghoi, GaJileot , Are«~ 
ht , BlMctnu , Cavaleriof, Riccitbi^ Griauldot, Blautbinar, MitafrtJios i at orbis 
utriusque emolumento erudivit Caperaicei, genuitque PWo/ , Colitmboi , Decbale- 
Jtof,CdJJiiiot,MaralJat, Grammaticot , & M arisonium ;in quo illud adfummam 
laudem, & doftrins famam accclllt ; quod primus ftabilcm fedem Aftronomiae 
in Auftria fixerit, cui temporariis folum & minoribus Machinis maximi viri Gt. 
muadeti, Purbtebius, RegimontMut, Angdw , Kepkrus, Rbeita prxlufcrant. 

Volupe mihi fuit io hac celebri Marinoniana Specula privati modelliam, & 
animi publico nati magnitudinem .conjunftas contemplari. Moles xdificii infra 
magnificentiffima qusdam Altronomix palatia conllllit , qnx e marmore vel fc- 
flo lapide Munificentiam Principum evexifle novimus ; at fi Organorum Afiro- 
nomicorum copiam, apparatum, & magnitudinem fpefiem, nullam iis per Euro- 
pam & Afiam, Regiam liberalitatem squari polfe exillimo. 

Nec minor tanta magnitudine inftrumentorum Inventoris Induftria e fingulis 
organis elucet, qux aut nova omnino, aut nova methodo, novisque obfervandi 
commodis fabricata, amplum Authoris ingenium loquuntur. Nihil hic e pere- 
grinis terris advedum , aut folis nominibus exterorum artificum nobile, prxtcr 
horologas machinas; omnia fub iisdem tedis a Clarillimo Viro inventa, & ado- 
mellico hujate artifice , quem felix diredio tanti Magillri ad Mechanices apicem 
evexerat, elaborata funi. Nihil , quod non fubtilifiimis demonllrationibus , & 
multiplici examini fuhjedum , ad omnes artis leges exadum fuerit. 

Infigne hoc eruditillimi Viri opus & publicum beneficium, quod non ab uno, 
neque paucorum annorum intervallo , fed a pluribus , & multx xtatis fudore 
perfici , darique potuifle merito cenferetur, Auftriam noliram jam a pluribus an- 
nis magnopere illullrat, & ad Viri exiftimationem exteros advertit, minimxque 
noftrx Societati occafionem prxbuit, ut poft tanta velligia de Allronomica Spe- 
cula cogitaremus. 

Quod igitur communi Viennenfium commodo & gloria ab lllullri Viro in- 
fiitutum ell, idem pari i^cnio, methodo, & facilitate in hac lucubratione con- 
feriptum, typisque digniflimum cenfeo, in qua pradicorum Allronomorum fcho. 
lam Urbi noilrx &Orbi litcrato denique apertam, V'iro ab eruditione, induftria 
& virtute, xque magno, iincere gratulor. Viennx 8. Martii 1744. 

JoJephus Franz,, S.J. 

p. t. Specuix AUron. & Muf, Math. Prxf. 

mppr. 

Imprimatur. 

TOANNES JOSEPHUS FRAISL, mppr. 

Excel. Infer. Auftr. Rcg. Confil. p. t. 

RECTOR Univerfitatis. 
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CONSPECTUS OPERIS. 

' LIBER I. 

De Aftronomica Specula domeftica. 
CAPUT I. 

De iis, quae ante conftru(ilionem ipeculae confideranda 
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ASTRONOMICA SPECULA 

DOMESTICA. 


CAPUT I. 


De iis, quce ante conftruBionem Speculce conjiie^ 

randa juermt. 

£dificiuin omne , quamvis exiguam , prxvia delineatione aliqua exprimi , di- 
ftribui , dirigi folet. Ad hoc autem , quod mihi propofueram , prcmitten- 
da etiam fuit confideratio eorum , a quibus ufus > altitudo , poii^ aedificii 
pendere poterant , funtque fequentia : 

§. I. 

Horizon Viennenfis , ejusqm impedimenta , partis Coeli pro- 
JpeBum adimentia. 



Ienna AusTRiiE amplitudinem Iblis ortivam patentem 
habet , atque etiam patentia bina , fere inte^ , illius 
ad orientalem Ihnicirculum (iipplementa. Non quod 

luod i ‘ ’ 


Urbs alte promineat , vel quod ad ejusdem ortivam 
plagam indefinita planities pateat longe lateque , 1^ 
quod parumper acclivis efi hzc , cui Urbs infifbt , ora Danubii j & (i 
colles aliquot in propofitx regionis parte extant , ii adeo remoti ac 
humiles funt, ut viiui ex editioribus Urbis locis impedimento non fint. 
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Ad auftrum eminet clivus (vulgo Wienner-Berg) ab extremo 
Suburbio leniter alcendcns , cujus faftigium vix editiores Urbis Turres 
altitudine exzquant. 

Majus autem plagae occidentali impedimentum afferunt montes, 
ultra terminos occidux fblis amplitudinis , hinc ad Viennam amnem, 
illinc ad Danubium protenfi. Inter hoice inlignis eft Cetius ( germa- 
nice Kalenberg ) Pannoniam olim a Norico dirimens. Hic in varia 
elatus faftigia coelum obtegit ad altitudinem graduum duorum. 

Profjx:dlum denique borealem mons alius limitat ( Biienbci^ 
didhis ) a ripa llniffra fluminis accliviter aflurgcns in diflantia duorum 
fere milliarium gcrmanicorum: hic operit infimum coeli gradum. 

Qux cum cogitatione perciperem , facile animadverti futurum, 
ut mihi non liceret obfcrvando Horizontis limbum utrinque con- 
Ipicere 5 atque adeo nec momenta ortus occalusque fblis , ditius prx- 
fertim folftitialibus , invicem conferre ad eliciendam diei longiflimx vel 
brevillimx quantitatem j neque fedHones Meridiani , neque pundta 
occafus xftivi , & hyemalis ipfb in Horizonte allignarc j neque per 
ftellas cofmice , heliacc, vel acronyce occidentes , alia quxdtm erue- 
re , qux tamen omnia non adeo lingularia cenfebam , ut eadem aliun- 
de fiipplcri non pollent. Quod enim attinet ad fidera , parum interefl , 
num ea in occafu a montibus occultentur , vel a vaporibus , quorum 
denfitate pleraque etiam orientia fidera quodammodo velantur. Major 
profeiffo ]a£furaefl occidentalium Eclipfium luminarium, vel latcllitum 
Jovialium} led & hanc leviorem reddit inevitabilis hujusmodi obferva- 
tionum calamitas , qux profidfcitur a refradfionibus, nimium eas per- 
turbantibus. Et demum mihi hxc cogitanti erant fblatio Spcculx qux- 
dam infignes, fuis quxque adHorizontem impedimentis aftedbc. 

Quin edam cogitabam per totum annum capi pofle altitu- 
dines correfpondentes tam Solis matutinas & vefpertinas , quam ftclla- 
rum orientmes & occidentales , ad definiendum pro lingulis momen- 
tum tranfitus per Meridianum , nec non ad explorandum linex meri- 
dianx , vel arcuum, tuborumque muralium politum. 

Carterum nolccbam polle quoque oblervari ftellarum fere omnium, 
tam nobis orientium culminationes , quam nunquam occidentium infi- 
mas dcprelTiones. Inter priorum maximas Fomahant (Aquarii lu- 
cida in eflulione aqux ) culminat in altitudine vi^ lo* 52'. Cauda 
Scorpionis , Iccundx magnitudinis , in altitudine 6’ 20'. Inter ma- 
ximas autem pofteriorum Capra , live Juriga capeBa , delbcndcns ad 
Meridianum , adhuc manet 4' 5' lupra Horizontem confpicua. 
Lucida in cauda Cygni 2* 50' , majoremque altitudinem Icrvant extriN 
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ma caudae Urf^ majoris , lucida Caffiopese , Perjei , alkque , quas 
hic rccenferc non attinet. 


§. II. 

Horizon Montis Cetii. 

S I locus integro praeditus horizonte quaerendus ellct , non alius qui- 
dem in vicinia Urbis aptior occurreret, quam in montis Cetii fafti- 
gio , quod Camaldulenfium Eremo imminet , vel in orientaliore alio, 
ad dextram ripam Danubii prominente, in altitudine pedum Viennen- 
lium circiter 840. io quo & Romani lub Antonino Pio Imperatore fta- 
tionem habuifle perhibentur, inftar Ipeculae idoneam , tum navibus in 
conlpicuo flumine oblervandis, tum motibus hoftium inadverla ora, 
nondum lubada , degentium j & D. Lcopoldus Marchio Auflrix 
condidit fibi arcem , cujus adhuc veftigia fuperfunt , & templum ex- 
flat Divo ipli dicatum , nuper Iplendidius &. honorifleentius exflru- 
^m , additis manflonibus Sacerdotum Sarcularium , quos loci oppor- 
tunitas ad Allronomiam excolendam poflk allicere, fi reliquis non pau- 
cis ( nc dicam plurimis ) requilitis eflent inftrudti. Qu<c breviter in- 
dici (ufficiat , fi cuipiam aliquando libuerit in tam fublimi horizom 
te Speculam libi ponere Uranicam, & arduum montis accefium aere 
lubri , divortium Ibcietatis commercio epiftolico , & tardium Iblitudi- 
nis inexhauflo prolpedai compenlare. 

§• III. 

Locus ^ altitudo SpecuU. 

I^Ihi porro & in Urbe degendum, & confultum erat in area manere nu- 
jyL per acquifita, quam Vir mihi, dum viveret, amicilllmus, non fine 
laude & grati animi prarfatione memorandus, Leander Comes Anguillbla, 
egregius Mathematicus, & Urbis Vicnnen(isArchite£kune militari Praefe- 
ctus, ad aedificandam fibi domum elegit anno a reparata lalute ciddcxc. 
quando fere vacua erat adhuc ftatio vallaris. Favebat altitudo hujus arcas 
tum propugnaculo , tum fliggeftui luperftruCto dominantis, adeoque 
Iccundam contignationem plcrarumque domorum excedentis. Favebat 
& locus in angulo Urbis , ab ejusdem xdificiis altioribus haud parum 
remoto , & a fuburbanis omnibus plane dillito j ita ut non multa 
opus eflct altitudine , ut idonea fjiecula fieret. 

Hujus itaque pavimentum latis elevatum iri judicabam, fi aequa- 
retur domeftici tedii faftigio , ex quo videbam pauca ardificia magis 
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exftantia , eaque panim obftarc , praeter turres & templa non evitan- 
da , nid per auam turrim , qualem , ut ut intra vetuim mccnia Qvi- 
tatis , in vicinia tamen Valli erigere non licebat. 

Nec ftibibat animum caufla ulla , cur ellem de altiori pavimen- 
to fbllidtus, nifi levis qn.edam fulpicio cujuspiam phaenomeni raro con- 
tingentis , & dubix obfervadonis , cujus modici frudlus cum ipes in- 
certa remotaque maneret, perluadere mihi non poteram, ut millies inte- 
rim ad Speculam alcendcndo , audio graduum numero , vehementius 
/ponte fatigarer. 

Feneftris autem Speculx nulla inveniebatur in muris lateralibus alti- 
tudo /ufficiens, nifi perdias inclinato in tedlo patentes. Ad harum ulum 
(■ accedente pergula interna , & /cala , qux a pavimento ad pergulam 
duceret ) alia prodibat ftatio /ublimior , ad objedha verius orientem, 
& aufirum , horizonti propiora , detegenda , & ad opticos tubos 
ver/iis eadem dirigendos , profutura. 

§. IV. 

Speeuht Pqfitio, Figura ^ & panium ejus Dijlributio. 

D Ata erat pofitio domus in declinatione graduum 45, cui Specula 
odbogona apte poterat accommodari, ut Bononix in palatio In/ti- 
tuti Scientiarum, optimo fucediu , fadhim videram. Plures tamen, 
qux animo obvcrfabwtur,caufix non finebant a fimra oblonga recedere, 
nec ad alium angulum , nifi redhim , veteri xdindo novum adjungere. 

Et /ane non referebat in quonam politionis angulo C in ulii fene- 
Ararum ) ad hanc vel illam coeli plagam Oblervatoris organa dirige- 
rentur , dummodo ad omnes dirigi pollent. 

At plaga Meridiani f qux uranicx ditionis primaria quidem eA) 
peculiariter exigebat libi ^culam in tota communi ledlione fimul , aut 
liiccelfive patentem: Sol autem, nec non Planetx, & Fixx infignio- 
res , interdiu culminantes , oblcuram poAulabant, immo tenebricolkn, 
& quxdam inlliper inArumenta majora , atque fixa requirebantur, pa- 
rietibusque firmata. Sed has conditiones, prxter univerlalem oblerva- 
tionum ulum & organa mobilia , una eademque Ijiecula non patie- 
batur. Itaque in ejusdem vcAibulo exigua camera erigenda fuit ( in da- 
to Ipatio, quod veteres muri concedebant) & aliorum more , a Meri- 
diano nuncupanda. 

Prxterca , cum oporteret quandoque fub dio efic , vel ob am- 
pliora phxnomena, qualia Iblent ^ lumina borealia , vel ad majorem 
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coeli partem conlpicicndam , vel ad diftingucnda loca & nomina ftcl- 
iarum , ad cernenda nubium impedimenta , & propter alia , quas 
contingere queunt , tale quoque-^tium addendum fuit inftar pcrgu- 
lac majoris externae. Hinc orta eft diftributio aedificii ut in Tabula L 
qua: fpecies eft Ichnographix. 

A Specula. E Scala externa. 

B Cimera Meridiani. F G Scala interna. 

C Vertibulum. hh h AmbitusPergulac lu- 

D Pergula externa. perioris & internae. 

CAPUT II. 

De Specula DomeJUca, 

§. I. 

Pavimentum. 

P Raeter fundamenta fblida , & profunde jadla, omnino ad aedificium 
hoc requifita, ne cedentibus illis rimas aliquando ageret, ip^ etiam 
Specula firmo & rtabili pavimento indigebat , ne , fi fubfultans ertet 
aut tremulum , incumbentium fuper ipflim inftrumentorum erronea 
direifVio vitiatas redderet obfervationes : ut mihi fiepius fuper tabulato 
(quamvis omni diligentia adhibita ) contigirte dolueram eo tempore, 
quo nondum conflanti in rtatione pedem fixeram. Hanc itaque flra- 
bilitatcm fubrtrati lapidei arcus induxerunt : quin etiam trajcOT per 
ipfos & per fiibjedlos parietes , quibus arcus innituntur , ferrea liga- 
menta omne luxationis periculum amoverunt 

Pavimentum rtrudhim eft quadratis lapidibus , optime fibra- 
tis , quorum diagonales aequidirtant a Speculx muris adeoque latera 
quadratorum partim meriaianas exhibent lineas , partim vero zqui- 
nodbales. 

In medio autem pavimenti hiatus eft I, ufque ad imum for- Tab. r. 
nicis patens, ferrea crate munitus, hyeme aperiendus, ut ex inferiore 
hypocdufto tantum caloris afeen^t , quantum ad Speculx aerem 
tepefaciendum , & ofcillatorium horologium a nimio frigore prx- 
Icrvandum diffidat Neque enim licebat hyemalem fornacem Spe- 
culx addere , ne fcilicet calidi vapores tubos opticos perreptantes , & 
ad fuperficies lentium frigori expolitarum pervenientes , ip&rum ulum 
adimerent vel infirmarent 

B §. II. 


Digitized by Googie 



LIBER I. 


< 

§. II. 

Fenefltte verticales € 5 * mclinaU. 

Q Uinque funt in lateralibus muris ordinis primi , quarum litus & 
menluras in utraque llmul delineatione Ichnographica (Tabula I.) 
&Orthographica (Tabula II. & III.) videre eft. Ala: binae, uique ad ini- 
tium arcus reclanguix , binas alias continent vitreas , ut tota limul 
fenelha , vel lemillls , aut quarta pars , prout altitudo oblervanda , 
vel diuturnior obfcrvatio exigeret , patere pofl^ Additae lunt lig- 
nex thecae , tum externae ad arcendos ventos, imbres, grandines, tum 
internx ad Speculam penitus oblcurandam, & a frigore magis tuendam. 

Sex alix lunt fecundi ordinis, live inclinact in tefto Speculx, 
quinque lingulis primariis , lexta portx , reljxindentes. Harum quae- 
libet unicam habet alam, qux tedti partem conlhtuit , & dreumdu- 
dlum parvulum canalem , qui pluviam a vento intrufim fccipiat , & 
te£to reftituat. Adjefta eft hafta ferrea , per quam ala facilius eleve- 
Tab. ii.tur , & in politione verticali detineatur, dum patet fcneftra, ut in L, 
*i lil. &i., vel, dum fcneftra eft claufa , tefto adjaceat, utinM,&m. 

Verticales feneftrx liifticiunt ad angulos altitudinum , qui 50 
vel 60 gr. non excedant ; inclinatx vero ad reliquos uique ad 90 & 
ultra Zenith capiendos. 

Tab. II. Sint enim A fummitas feneftrx verticalis , B initium arcus ejus- 
dem feneftrx, CD apertura feneftrx inclinatx, EF pars elevata pergulx, 
infra defcribendx.HOR linea horizontalis, & in ea O oculus, vel cen- 
trum cuj uspiam quadrantis aut circuli in diftantia commoda, v.g. trium 
pedum a lorica feneftrx : linea villialis A O, tranliens fub vertice fene- 
ftrx, continebit cum horizontali O R angulum A O R grad. 60. B O 
vero vifiialis inferior, fub initio arcus, continebit cum eadem horizon- 
tali O R angulum 50 gr. Deinde per C duiftia ipfi B O parallela C H, 
& produfta C F in I, HI, pars linex horizontalis H O R, locus erit 
oculi lucccl live videntis objedb» elevata flipra horizontem a <;o gradibus 
uique ad 90 & ulterius j Ab H autem recedendo verflis L fumi po- 
terunt elevationes infra gr. 50. 

Si per punfla C & D delcriptus intelligatur drculi arcus, tan- 
gens horizontalem lineam H O R in C^_, fiet in Q_ angulus C Q_D 
omnium polTibilium maximus ; adeoque in data elevatione oculi a pa- 
vimento dabitur puraftum Q_, ex quo maxima coeli pars per datum 
feneftrx lumen C D detegi poterit. 

Scho- 
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Scholium. 

T INica in vertice teRi fenejira borizantaUs rotunda , cujus diameter 
^ T V admitteret angulum TSV non minorem angulo C QJd,fub- Tab. n. 
Jlitui potuijfet fenejiris omnibus inclinatis: fed majus accejjtjfet incom. 
modum , ofus fuijfet altiore fcala ; tkc ad fuhlimiorem Jlationem 
profuijfet , nifi addita interna pergula j hac autem majorem fenejlrit 
amplitttdinem , vel minores alias in circuitu verticales , fiT fupra tecH 
fajligium exegijjit. 

§. III. 

Pergula interna. 

r^Otam fere Speculam interius ambit horizontalis margo ab , AB, 

X e f, IK , latitudinem habens pedum i\, Cap. 1 . III. indicatus. 

Hic margo elevatur 10 pedibus a Speculae pvimento, & pergulam in- 
ternam condituit, innixam ferreis fulcris ad, AD, c «, lEj repagu- 
lis quoque ferreis axY 2 c, AC,F GHI, aliisque munitam, ad 
pergentium lecuritatcm. Reliquum Ipatii, nimirum AF, occupat Ica-Tab. lU. 
la A A , quae pergulam cum Speculae pavimento conjungit. 

Ullis hujus pergulae frequens edad lenelh^ teidi aperiendas. Sta- 
tionem quoque altiorem praebet ad quasdam oblervationes horizonta- 
les , vel in vicinia horizontis , idoneam , vicesque llipplentcm alterius 
lubdialis , quae in publicis oblervatoriis tedlio , fornice obdudto , lu- 
peradditur. 

Porro pergulae tabulato in vicinia parietum fixo manente, ut Ff,Tab. n. 
aliquae tamen ejus partes a parietibus remotiores , & feneftris imminen- 
tes , ut F e , mobiles inftar alarum fieri debuerunt , ut elevatae ad po- 
litionem F Ei, ullim Icnedrarum te6ti non impedirent j adeoque partes 
cceli verticales , aut a vertice non admodum remotae , detegi pollenL 

IV. 

Inddx Ventorum. 

S Padum lub tedio Speculae, inter feneftras inclinatas refiduum, occu- 
patura circulo, horizontem referente, &, ut ferunt horizonds ejus- 
dem plagae , divifb , ac nominibus ventorum , imaginibusque illorum 
inlignito. Elx centro volvitur index , circuli illius ambitum percur- 
rens , & hic index movetur ab hada ferrea , quae in foramine conico 
laminz horizontalis orichalcicar, fupra centrum finnatae, ad pcrpendicu. 

Ium imminet, flipcrius in Galli figuram expan^, ut a vento dirigatur; 
adeoque tam Gallus externus, quam internus index locum & nomen in- 
dicet flantis venti. 
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§. V. 

PiSura SpecuU. 

I Ntcmam parietum fuperficiem architcftonicis ornamentis, laquearis 
autem deformationibus , ut ajunt , arabicis pidajra exornavit. Id 
hycme dum fieret, calor appofitae fornacis muros & tedlorium, quod, 
ut pi6hira exigent , inducebatur , adeo exliccavit, ut duritiem fiim- 
mam contraxerint. 

CAPUT III. 

De Camera ' Meridiani, 

§. I. 

Vofitio Camera. 

M Aximi profedto in re Aftronomica Meridianus circulus faciendus 
eft , ex quo ad varia aftronomica e.xercida eximisc promanant 
utilitates. Ad hunc fiquidcm culminationes , differentiae aKcnfionum 
refbrum , dium* omnes coeleftiuin motuum periodi refemntur. In 
hoc declinationes , maximz altitudines fupra horizontem , diffantiz a 
Vertice numerantur. Hujus plaga przcipue reljiicitur in collocandis no- 
vis publicisque Urani* (lationibus , ut primarii parietes ejus diredlio- 
nem ollendant , & inftmmentis muralibus commode inlerviant. Ra- 
ro tamen contingit privatas xdes Iccundum Meridianum efle diredlas, 
rarius accidit a fundamentis erigi hujusmodi xdificia, qux vel oblerva- 
torum xdibus (int contigua, vel illas intra Ic capiant. Horum autem 
fi neutrum contingat, molella quidem oblervatori fatigatio emerget, vel 
grave oblervationibus detrimentum. 

Etfi vero nec mihi tam felix pofitio obtigerit , nec parietem in 
exigua camera ( quam fiiper antiquis datisque politione muris erigi cu- 
ravi ) in plano meridiani collocare licuerit , nihil tamen obllitit, quin 
data obliqua pofitio, II non xque commodi , non minus tamen exa- 
dli ad Meridiani ulum potuerit aptari. 

At bene contigit, ut camera hxc Speculx immediate conjungere- 
tur, quod prodefl vehementer ob alternos, & fxpe fimultaneos, utri- 
ufquc ufus. 

Scholium. 

ILDtfiris Danite Mathematicus OUaus Romer/ts cameram juxta Me-. 
* ridianum pojitam, per 25 amos exoptatam, (a) nunquam obtinuit, 

fiT ob- 

( 3 ) MifctL 5rra/. C^ntia. ll, i77- 
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ff ohfervatoriwn Jibi conJidit domeflicitm , deinde tufculanum, utrum- 
que declinans a phno Meridiani. ( a ) Etenim Jibi perfuaferat injir ti- 

ment a omnia tam Jixa , quam mobilia , aptum in cujuscumque Jigurie 
eedijicio locum invenire. 


§. IL 

Fenejlra Meridiani. 


T Ria ego fixa infirumenta huic Camerz aflignaveram , Meridiani 
uiii indigentia ^ Lineam videlicet ipfam Meridianam, partim ver- 
ticalem C P , partim horizontalem P Q_j deinde verticalem arcum 
A N l,quem poltea in quadrantem integrum convertij denique Dioptras ,y 

telelcopicas a culminationibus ( brevius dicam ) Culminatorium d D. 

Linea meridiana exiguum pollulabat internum foramen j exter- 
ne tamen magis expanfiam, ut lingulis anni diebus radios Solis admitte- 
ret Arcus vertici unicam requirebat feneftram auftralem , in te<9x> 
patentem. Culminatorium denique integram exigebat in tcifl» apertu- 
ram, per totam Meridiani feftionem. Maximum igitur compendium 
ad id redigendum erat, ut tria hxc infirumenta lub una cademque fene- 
ftra, juxta Meridianum diredla, collocarentur. 

I®» itaque evitandum erat Speculae impedimentum, quod ab cx- 
tante tedbo, live ab orientali angulo ejusdem proficilci poterat 

ll**" Latitudo fenellrx debuit extendi ad Iclquialterum pedem. 

111"® Faftigium F deprimendum fuit infra Speculae teftum , ut fc-Tab. iv, 
nefira; verticali, Euro-Boream reljaicicnti, quam minimo impedimento 
cllct 

1V“ Apertura tedh EFG divila fuit ab ejusdem fiiftigioF induas 
partes E F, FG, utrinque inclinatas, & totidem eidem datae liint exter- 
nae alae, quae claufc, in iplb ^Ihgio jungantur, tedhimque pariter com- 
pleant Duabus etiam clauditur aliis internis alis, quarum utraque pro- 
dell tum ad oblcurandam cameram , fenclka interim externa patente , 
tum ad accellum externo lumini , pro lubitu coardrandum , ventique 
impetum arcendum. 


Scholium. 

T)Ua quoque in Camera hac patent verticales finejlrte, quarum minor 
imminet ei porta , qua prahetur exitus ad Pergiuam fuhdialem. 
Utraque tamen ex fenejlrk i 'u, ad Camera potitu quam ad u ftim Meri- 
diani ejl , nec aperiri Hia /olent pro diurnis ohjervationihtu , niji lumen 
admittendum Jit ad iHu{lrationem quadrantu , vel horohpi ofeiUatorii i 

C neque 

(a) %ifa ^T^»tttriH9rrth<nau Htvmdiiiis-Ui 
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neque in noiJumu, niji ad tejl i mandam quandoque dijlantiam fiderit aB~ 
cujut a Meridiano. 

§. III. 

Tabulatum /uperius, 

A d Meridiani fencftram, jam indicatam, aperiendam iimplex vel du- 
plex fcala non lufficiebat , quoniam accedendum etiam erat ad 
hanc, vel ad illam feneftrx partem , ut orificiis tuborum lampades ad- 
moverentur. Prxterea Culminatorii altior politio altiorem quoque re. 
Tab.iv.quirebat alcenfum. Ad hos ufus addi debuit tabulatum fuperius RT, 
pedibus odto a pavimento elevatum j hiatu tamen rclidte lub Meridia- 
ni apertura , tum ut illa plaga in conlpedhi haberetur , tum ad elevan- 
Tab. I. dum deprimendumque tubum fixi Quadrantis. In angulis K , & L 
dux lunt fcalx , iingulx in duas partes divilx , quarum lliperior & ac. 
divior eft, & a tabulato removeri poteft, nec non ad parietem inclinari, 
ut liberior ingrefius ad Specubim, & exitus ad (ubdialem Pergulam ha. 
beatur. 

Tab. I. In angulo M hyemali tempore fornax additur ferrea, qux Obfer- 
vatoribus & txdium vigilix imminuit , & frigoris tormentum adimit. 
Quoniam vero feneftra Meridiani plerumque, vel ad utramque, vel ad 
alterutram partem patere debet, iedreo Camera non admodum calefit, 
ne afeendentes in tubos calidi vapores objedbvis lentibus noceant, quem- 
admodum etiam Capite II. $.1. monuimus. 

Scholium. 

TJdu fuere potijfinwm de SpecuLe firuclura, ufitque indicanda. Quie- 
^ dam vero alia , deinceps ad fuppkmentum aliquod , £T ad majus 
commodum adjecla , breviter capite fequenti exponentur. Prita tamen 
recenjere liceat Seneca verba, (a) Specula vejlibulo inferipta. 

„ Proinde dum oculi mei ab illo foedaculo, cujus inlkiabiles font, 
,, non abducantur , dum mihi lunam lolemque intueri liceat , dum cc- 
,, teris inhxrere {lderibus,dum ortus eorum, occafos, intervallaquc,& 
„ caulas inveftigare velodus meandi, vel tardius , fj)e6tare tot per no- 
,, d:em Hellas micantes, & alias immobiles , alias non in magnum lj)a- 
„ tium exeuntes, led intra foum fe circumagentes velhgium, quasdam 
,, llibito erumpentes, quasdam igne fufo pcrllringentes aciem, quali de- 
„ cidant, vel lonco tradlu cum luce mulca prxtervolantcs j dum cum 
„ his fim, & cxlellibus, qua homini cft, immilccarj dum animum 

„ ad 

(a) Df eonfolat. adHtlv. Caf- IX. iSi. /. 0/«r. tiiu tfudDtn.Eljexiir.iSyi- 
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„ ad cognatarum rerum conipeftum tendentem, in Iliblimi ftmpcr ha- 
„ bcam ; quantum refert mea, quid calcem ? 

Simik quidpiam kgitur apud Ciceronem, (a) 

Scholium II, 

^Uamvis autem in ^e adbuc ejfent reliqui , ©' pnecipui bujm Specu- 
he fruihu , mihi profe£lo erat cur ae primo non parum gauderem, 
quod ipfa nempe Jpecimen, ^ ftimulum dederit erigendi altiorem fiT am- 
pliorem aliam in Ctsfareo hoc Academico Soc.JEju Collegio, cui copiofut 
accejfit pr ^grandium injlrumentorum apparatm , ^ indejeffa praclari 
Ajironomi, aliorumque Sodalium objeruatorum folertia. Quod novum 
Univerjitatis Urbit bujm ornamentum ad imitationem alliciet non 
pauca infignium aliarum Urbium Collegia , eximio afironomici fludii 
progrejju, ^ Patrum Societatit, CatboUcam fidem per Sinicat, aliaigue 
Orientis regiones propagantium fubfidio. 

CAPUT IV. 

De Appendicibus Specuhe, 

§. I. 

Obfervatorium inferim. 

V ix parata erat Specula, quando cogitare ccepi de quadam ejusappcn- 
dicc pro Quadrante &co, fiderum borealium culminationibus , & 
infimis eorundem deprefllonibus deflinando , quo diutius abfquc mole- 
ftia carere non poteram. Huic Quadranti locum allignaveram in bo- 
reali angulo are* domcfticXjubi nimirum integer ad boream profpcdhis 
patebat, ad colles ulque, in utraque Danubii ripa conljjicuos. Quum- 
que ad fundandum exiguum quoddam aedificium terra effoderetur, con- 
tigit vetuftum detegi parietem cralTitiei pedum ji, cujus externa & fii- 
perior pars arcam ibi claudens , non nili ped. U habebat. Ex infpe- 
(Haone habita vifum fuit hunc parietem fpcdafle ad antiqua moenia, qui- 
busUrbs cingebatur, priusquam muniretur hodierno vallo, in cortinas & 
propugnacula cxtcnfb. 

Porro inventum hoc & utile videbatur, & opportunum ad coi- 
locandum Quadrantem borealem, qui mihi deerat , & ad auffralcm al- 
terum, non procul ab ipfb firmandum j quippe ad anguftum aliquod 
atrium in area ipfa difjioncndum,in quo luminarium, planetarum, allro- 

C 2 rumque 
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rurMue culminationcs, & eorum, quae nobis non occidun^ infimx de- 
preflioiies confpici pollent. 

Murum itaque internum erexi, externum ad tedki culmen eleva- 
vi: Ipatium, quod oblongum erat , in duas partes divifi , unam Qua- 
dranti auftrali alljgnans, alteram boreali. Aullralem, utpote magisfre- 
quentandam, decentius ornavi &hyemali fornace inllruxi. Boreali cum 
reliqua domus parte communicationem aperui, ut absque ulla venti & 
frigidi aeris moleftia , vel ad novum hoc Obicrvatorium tranfire , vel 
in domeftica aede manendo, eas, quae a meis peragi folent obfervationes 
indicere, dirigere, ac notare quam commodiflimc liceret. 

Praeterea opportune accidit inferius hoc ObiCTvatorium conti- 
guum fieri officina: domcftic.e,ob frequentem ad ejus ufom & fabri me- 
chanici & rei fabrilis pro polienda, rcaptanda, reparanda fupclleiftilc or- 
ganica neccfUtatem. 

§. II. 

Camera obfcura. 

C Amene Meridiani, Capite III. deforiptac, contigua ell exigua came- 
ra hacc, ut palTim vocari folet obfcura. In N notatur ejus politio 
& area balis quadrate , cujus interna latera menforam habent pedum 
o6to. Unicum habet parietem 3 tria reliqua verticalia latera lignea font, 
ex afleribus externis & internis, intermediisque pluribus trabeculis com- 
padhi , pedibus fere feptem fupra pavimentum elevata. Tectorium, 
integrz interme fiipcrficiei induam , atro colore imbuebatur. Fene- 
ftne omnes ad ulumHcliolcopii thecis externis & internis, aptisque cur- 
foribus inftrui debuerunt. Ambae quoque portae interius, exteriusqup 
clauduntur , ut in ufii Camerae omne lumen excludant. 

Tc 6 tum pjTamidale truncatum in altitudine pedum quatuor, de- 
finit in horizontalem fcneftram , cujus lumen non excedit aream pedis 
quadrati. H*c foneftra, quaepotiorem in hac Camera ufom habet, in- 
terius fomper te 6 b manet ampliori nigra pelle , qu* tubum telefoopi- 
cum, dc quo alibi , cingit, ipfique motum omnem tam horizontalem, 
quam verticalem permittit. Exterius eadem feneffra tegitur altiore qua- 
dam theca, ex ferreis bradsolis compofita, tedfique falhgium ornantej 
qu* tamen ad ufom tubi amovetur , & peradta obfervatione reponitur, 
ut ingreffus pluviar arceatur , & tubi extra fencftram prominentis orifi- 
cium cum adjecflo IjkcuIo, quod plerumque tubo adhaerens relinquitur, 
ab infoltibus aeris , aliisque periculis immune Icrvetur. 

Ad ufom denique ipllus horizontalis feneftr* adje 6 ta cft foala ex- 
terna , qu» ad tefki faftigium facilem praebeat accefliim. 

LIBER 
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LIBER II. 

organico"' APPARATU 

ASTRONOMICO. 

SECTIO I. 

DE LINEA MERIDIANA. 

Quanta fit Meridiani Circuli utilitas cum jam perfpicue fupra («) fit declaratum, 
facile intelligitur , cur in Aftronomicarum rerum comparatione duftus lineae 
mcridianiE primas foleat partes occupare. Ducitur autem linea ha-c in pavi- 
mento flabili firmoque , vel metalli laminis inciditur, & in partes aquas, tan- 
gentibus diflantiarum centri Solis a vertice Specula rcfpondcntes , dividitur, 
vel (implicius extcnfo filo fignatur , plerumque horiiontalitcr , verticaliter 
interdum , quandoque mixte. Huic accedente direftione umbra leu radii 
Solis, vel utriusque limul , modus habetur eximius definiendi tranfitum centri 
Solis per Meridianum Circulum ; punflum vero temporis, quo illud centrum 
eo in circulo reperitur, finis’eft elapfa diei naturalis, & fequentis initium. 

Porro Meridianus Circulus plerumque diferepat ab horario, qui diem artificialem 
bifariam dividit, quique adfenfum vagus eft,utpote circa /Equinodiia dimidio 
fere hora minuto a vertice hinc inde digrediens. Linea quoque meridiana 
non a meridie, fed a Meridiano, in quo fixa ponitur, nomen mutuatur. Non 
enim meridie utuntur Aftronomi , fed horis 14. diei naturalis ; neque refert a 
quonam horario inchoetur numeratio hac i quam tamen expedit a fixo aliquo 
puncio polle inchoari. At non alibi poterat hujusmodi terminus aptius figi, 
quam Meridiano , ad quem Sol, etfi diebus fere lingulis extra Solllitia ferius, 
aut citius i quippe ad diverfas ejusdem partes, aliisque fub angulis revertatur 
ob inaqualem progrelTum fuum in Ecliptica plano ; minima tamen inaquali- 
tate revertitur, atque in eodem culminans, aqualibus arcubus ejus paralleli, in 
quo eo temporis momento centrum Solis efl , ab horizonte utrinque diflat. 
Stabilitas vero Meridiani inconculfa manet pofl obfervationes ab infigni Calli, 
no Bononia habitas in examine Meridiana, dufta in ade SanAi Petronii, (b) 
omnium haAenus duflarum maxima , qua a Celeberrimo Manfredio ibidem 
repetita (f) fuere. 

Quacunque autem eligatur difpofitio linea Meridiana, a qua deinceps rcAifica- 
ta, iplius Meridiani dureAio cognofei debeat, ea fanc a punAo dato vel ad libi- 
tum fumpto, quod jam in Meridiano fixum concipitur, habenda cll diflantia, 
qua ad errorem unius fcrupuli fecundi horarii detegendum idonea fit. Et 
quamvis ad reAam hujus linea politionem unicum ejus punAum prater illud , 
quod datur aut aflumitur, invenire fufliciat ; plurima tamen interveniunt ob- 

D liacula, 

(a) m. l. Of. III. §. I. 

(h) Dejerhione JtBa MfriM/nuJi S. Prtroule. iolopta in Tol.f. tj, 

(c) <Mnmnl.AaJtmi*tttuna7ifiytnn)ii*i7)i.iti4l>.fiig. 794 . 
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ftacula , quacumque diligenti circumlpeflione majora ; & quae contingunt ab- 
errationes, augentur in ratione reciproca dillantianim a punfto dato. Praxes 
itaque omnes innixte pundis appulfuum umbra; gnomonis , aut radii Solis ad 
circulos concentricos ante ac poli meridiem, in diebus etiam folllilialibus, re- 
mota variati declinationis omni fufpicione, fatis accurati non funt ; adeoque 
prillat punfla maxime remota adhibere, nempe interfeftiones arcus diurni So- 
lis cum circulis horizonti iquidillantibus , live correfpondcntium altitudinum 
hodiernam methodum. 



CAPUT I. 

De Meridiana filari , cujus umbra fjeciem Solis in meridie 

hifwritun Jicet. 

i 

^Ptifrima videbatur prilco medioque aevo umbrae direiSdo 
vel radii Solis ad eliciendam linee Meridianae pofitionem, 
ac per alterutrius, umbrve vel radii cum linea Meridiana 
jam dudb coincidentiam , definitu facillima , meridiana 
hora habebatur. Plures ideo utriusque praxes excogita- 
tae fuerunt, rem gnomonicam egregie illuftrantes. Quoniam vero umbra 
indiftinfte delinit in penumbram, & radiorum Solis, per rotundum fora- 
mcntransmiflbrum, conicum frudum, in plano quopiam horizontali aut 
verticali oblique fedtum, dat illo in plano cllipfim ,* iccirco neutram ex 
propofitis methodis, quantum res exigit, perfetde lufficere jam diu fuit 
deprehenliim. Primus, quod Iciam, utriusque (radii & umbrae) ufum fe- 
liciter junxit CcleberrimusNicolaus deflslcin praeclara fua methodo, (a) 
quam ab Adronomis quoque Bononienfibus adhibitam vidi An. 1729, 
haneque in meum ufum transduxi , adjedlis iis , quae loci & corredtionis 
adhibenda: opportunitas pro re mea exigere videbatur. 

Scholium. 


f^Eleberrimus Richetita , Regite Scientiarum Parijienjis Academite 5 b- 
^ cim. An. 1672. in Cayena infula Meridianam filarem adhibuit^ (b) 
(fi IQttJirU eadem Societas An. 1682. (c) Varirm aliisque ad ob/ervatio- 
nes Aflronomicas ablegatis, viter multa horum itinerum caitjfas ut i lita- 
te sqiu IpeSlantia, modum prtefcripjit Meridianam lineam defer ibendi per 
umbram chordee ad perpendicidum extenfie , ac horologium ofeiUatorium 
apte compofitum , in quo fciri pojjit, quidnam in rrmidie indices ojlen- 
furi effint ,• atque adeo pojjet etiam umbrte proje£lio , ipji momento me- 
ridiei corre^ndens, in pavimento apte Jignari. 

Hifce 

fa) M^motrrs Je F Aeadtmie Jes Scimcft. Paris i7S9. in 4t9.f. ff. 

(b) Oifitrvathm s^fironami^nti &c.ftr Mjr. R,ichfr a Paris 167 f. in fa/. /. ;r. 

Cc) Lti Bitmens d* /f/ironomit vtrifih ftrMfr.CaJJinif iiid.f. f 4 . 
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Hifce tamen adminicuUt umbra in lineam projeBa, ^ horolo^ 

gi i, tempta ejtudem linea Jignanda indicantUynon ita acquiefcere licebat, 
ut non liberet rem propila ad perfeilionem adducere. Deerat Jiquidem 
Sola fpecies umbram contingens, qua ufum ipjha aptiorem redderet, 
ohfervationem Solis ad Meridianum appdknm penitta iHuJiraret. 

§. I. 

Pro jilari Meridiana apparatus. 

l.T Amina orichalcica horizontalis A , murali fulcro adftridla , fora- Tab. I. 

Xj mcn habet externe ampliatum , ut toto anno Solis radios admit- '• 
tat 5 interius vero in a, contradhim ad oilavam unci* pedis Viennen- 
lls partem , nempe ad millcfimam fere altitudinis j quae proportio & a 
Callino eledta fuit, & poft ipfum fcrvata in gnomonum conftruilione. 
Foramini a aptatur operculum O o, in conum modice truncatum deli- 
nens , &: fecundum axem fuum perforatum, ut per id foramen tranfat 
filum perpendiculi, ex o demilTi, cujus ope quxri debuit in fubjed:o pa- 
vimento infimum pundhim b , cui foramen a, live ipfius centrum ver- 
ticaliter imminet in altitudine 124. unciarum. 

2. Ad hoc perpendiculum fiftebatur crena b, torno excavata in Fig. IL 
clavo cylindrico k , delinente in cochleam l, eoque inter furculam fer- 
ream F f, pavimento iniitam firmatamque , volubili , ut eadem crena b 

1 )romovcri poflet , orientem vel occidentem verfus, donec perpcndicu- 
00 b apte adhxreret. 

Hxc itaque verticalis linea ab,vc\ob, remoto nimirum opercu- Fig. l. 
lo O o, ad perpendiculi ullim appofito , fixa concipitur in plano Meri- 
diani , lignaturque per flabile centrum foraminis a, & crenam b in pa- 
vimenta 

3. Altera verticalis linea C P aptata ell duabus crenis C & P in 
vicinia parietis , parumper mobilibus, ut utraque vel alterutra promo- 
veri ad alterius perpendiculum, aut ab eodem retrahi poflit, &, per mo- 
tum utriusque, planum verticale a b CP, mobile circa fixum axem ab, ' 
in Meridiano demum conditui queat. Crena fuperior C, mobilis ope 
horizontalis cochle* verfus orientem vel occidentem , adducebatur ad 
Meridiani plagam, utcumque notam j inferior autem P, excavata in cir- 
cumferentia clavi cylindrici , fimilis priori kl, fidebatur ad perpendicu- 
lum ex alia C demidum. 

4. Quarta demum crena QJlatuenda fuit inter primam b & ul- 
timum locum fpeciei Solis in pavimento (Sole nimirum exidente in tro- 
pico Cancri ) in refta fiquidem linea, vel laltem in eodem verticali pla- 
no cum prioribus crenis 0 & P. 

D 2 5. Itaque 


Digitized by Google 



i6 


LIBER II. 


Itaque filum per crenas C, P, Q_, & h extenium, five nor- 
ma filaris B P aut brevior C P Q_( dempta inutili ejus parte Q/) in 
in eodem erat verticali plano cum axe foraminis a. Num autem ipfi 
etiam Meridiano congrueret, vel quantum ab eo declinaret, remanebat 
oblervationum ope inquirendum. 

6. Parti parietis, filo C P proximae, indudb primo fuit artificia- 
lis crufia marmorea, cujus tamen fupcrficies aliquantillum concava ellet, 
& corrcfponderet axi rt ut leftio frufti conici radiorum Solis eandem 
retineret figuram in tranfitu cujuslibct dici, decem circiter minutis circa 
meridiem. Sed poftquam deprehenderam nimio nitore marmoris , a 
politura indudto , hebetari Solis ljx;ciem , camque in charta munda val- 
de vividiorem excipi, cogitandum mihi fuit de tacili,apto, frequenti hu- 
jus chartae politu , qui Ipecici figuram circa eundem meridiem , laltcm 
in oblervatione appulliis & exitus, de quibus infra , non immutaret. Id- 
que obtinui per tenues duas chordas T V, X Y, inter parietem & filum 
C P vcrticalitcr tenias , axi « ^ ipfiquc filo C P stquidiftantes , fupra & 
infra firmatas. Has chordas percurrit verticalis oblongus allerculus, ip- 
fis ad quamlibet altitudinem adhaerens in lateralibus crenis, quarum me- 
dix chordas ad majorem latitudinem extendunt, extremx in priftina de- 
tinent. Charta itaque munda & candida, allcrculo huic appolita, ple- 
rumque glutine, quandoque accubus firmata , vel a duobus craHioribus 
filis , aut ab elafticis laminis detenta , parallela manet chordis verticali- 
bus , redaque ad planum, quod per lineas a h,Q.Y dudbim, & in ipfb 
Tab. I. Meridiano elle concipitur. 

*• 7. Filum horizontale P Q^cuftoditur a caplula pavimento appo- 

fita, fuoque operculo munita. Fundo capluht Ixvigato adjacet munda 
charta, quotidie ad Ijseciem Solis adducenda. Diftantia fili horizontalis 
a fundo capfulx, nec non verticalis a charta , delcripto aflerculo appofi- 
ta, eft duarum unciarum. 

Scholium. 

"DRo Meridiana inferiora Ohjervatorii eundem apparatum adhibui. 

Lamina horiaontalit ( qiM radiationi Solis aditum prabet Ltpi~ 
deo ^ ferreo fulcro firmata , elevata ejl a pavimento 176 unciU, ^ 122 
effiat a verticali linea C P. Filum horizontale b P Jingufu diehtu , 
quando ipjo utendum eJl , extenditur inter crenas b , fi? P i deinde per. 
a£la obfervatione amovetur. Aliud verticale C P extenfum relinquitur 
inter crenM P toto eo anni tempore , quo Sohs Jpeciet iBud attingit. 


§. II. 
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II. 

Qu£dam promittuntur ad ufum meridiano Jilaris. 


DEFINITIO I. 

S olis per cxigum foramen in obfcurum locum radiatio R, S, pariete jab. i. 

vel pavimento excepta, dicitur pectes Softs, five imago, five appa- 3* 
rentia difa Iblaris. 


Scholium. 


O Pedet manet in pavimento Camene Meridiani a die 12. ApriStufque 
ad finem Augujii, reliquo anni tempore ad parietem excurrit. 

A die amem 25. Apritit ufque ad 11. Attgujii projidtur jpedet in 
pavimetjtum inferioris Obferuatorii , reJiduU diebm projicitur in parie- 
tem. 

COROLLARIA. 


l.TTAbetur itaque le< 3 io communis coni radiantis , & fuperficiei pa- 
ITL rictis aut pavimenti, cui oblique ille occurrit , &, quod conf& 
quitur, ledao eft ellipfis. 

2. Adeoque augetur fingulis diebus , aut minuitur in ratione, 
qux nafcitur ex compoiitione rationis diftantiarum n R, aS, a fora- Fig.i. 
mine a , & diametrorum Solis apparentium j five in diredta lecantium 
altitudinis Solis, vel qus difianti* a vertice (prout tamen Ipccies in pa- 
riete vel in pavimento exdpitur ) & inverla diftantiarum Solis a terra. 

Sunt enim a K , a S (ccantes angulorum H a R , H a S , five altitudi- 
nis Solis flipra horizontem, vel dilbntix Solis a vertice j diametri vero 
Solis apparentes reciprocor fiint diRantiis Solis a terra. 

3. In SolRitiis minima eft fpecies Solis in fuperficie utraque, tum 
parietis, tum pavimenti. 

4. Ante meridiem fpecies Solis occidentalis cR, utpote Soli op- F*6- ?• 
pofita 5 poR meridiem fit orientalis. Solis autem & fjjcciei limbi prio- pjg 
res ( Solis nempe limbus occidentalis , & fjjcciei limbus orientalis ) ad 
Meridianum fimul perveniunt: centra utriusque Meridianum fimul at- 
tingunt , & limbi poReriores ( nimirum Solis limbus orientalis , & 1 ^ 

cici limbus occidentalis ) a Meridiano fimul recedunt. 

5. Interim Solis radio attingente filum, hujus umbra projicitur 
in limbum 0 r fpcciei , jam quoque attingentis planum Meridiani , cu- 
jus plani & fj)cciei communem fucccflivam Icddonem D E confpi- 
cuam reddit eadem fili umbra M N, immota manens in eodem plano j 
utpote a filo Rabili projedb, Sole per fixum idem foramen a irradian- 
te planum. 

E 6. Quam 
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6. Quam primum Ipcdei difcus A D B E apparet ab umbra fi- 
lari M N bifariam ferius .indicat centrum fuum ad Meridianum appulil^ 
fcj adeoque centrum etiam Solis in Meridiani plano efle. Atque hoc eft 
praecipuum temporis momentum, quod ex oblervatione determinandum 
lulcipitur. Quum vero centrum fpeciei non habeatur, neque pundhim 
aliquod majoris diametri, umbrae occurrens, id liipplctur per contactus 
vilbs utriusque limbi or, 0 c Ipeciei Solis, & umbrae filaris M N. 

DEFINITIO II. 

S Pecici Appulfits eft umbrae filaris M N, & limbi orientalis 0 r ad eam 
pervenientis , contaiftus. 


DEFINITIO III. 

C OntadhiS umbrae filaris M N, & Ipeciei limbi occidentalis© c,ab ea 
recedentis, Exitut appellatur. 

DEFINITIO IV. 


/l/fOra umbra in dilco Ipeciei , vel hujus in plano Meridiani, eft tem- 
pus fluens ab appuKu ufque ad exitum. 

COROLLARIA. 


I. \ Ugetur haec mora vel minuitur in ratione diredVa diametrorum 
r\. tninsverlalium five latitudinum Ipeciei Solis, & inverla velocita- 
tum, quibus eadem movetur. 

2. Maxima mora eft circa Solftitia , minima circa i£quino£tia- 


Scholium. 


N Eqjte amplitudo , fiue transverjh diameter fieciei, neque mora ejus- 
dem qnidpiam conferunt ad ufum linea Meridiana j ideoque nec 
refert maximam £?" minimam utrimque menfuram fubtili ratiocinio de- 
finire. * 

§. 111 . 

Ufus Meridianti filarid. 


i.^^Uando fpccies Solis prumdiftat ab umbra fili, fubdubic fMtem ap- 
v3l parente. Camera obfcura redditur, unico patente aditu, five fo- 
ramine radiationis, & lumine aliquo per feneftram vel portam quando- 
que admiflb , vel accenia lampade aut candela ad horologii indices con- 
Ipiciendos. 

2 . Socius aut famulus ab obfervationibus numerare incipit alta 
voce fcrupula fecunda loi penduli olcillationes. 


3. Ob- 
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3. Obftrvator autem attendit momentum appulfus , alta voce 
repetens Icrupulum fecundum, quo id contigille obfervavit 5 hac enim 
repetitione fiicilius memoria retinetur momentum obfervationis , & fb- 
cius, audita repetitione, idem interim feribere potefl.ab obfervatore po- 
ftea diario fuo inferendum, pratmiflb convenienti minutorum primorum 
numero, & hora 23. vel interdum 24 j quando nimirum horologium 
accelerat, vel indices ipfius anticipant. 

4. Ita quoque obfervatur exitus, ejusque momentum fub appui» 
fus hora notatur. 

5. Subtrahendo horam appulfus ab hora exitus , nota relinqui- 
tur umbne mora , vel duratio tranfitus fpecici Solis per Meridiani pia- 
num, quod ad ejus difeum normale eft. 

6. Addendo horae appulfus femimoram umbrae , aut eam fub- 
trahendo ab hora exitus , vel denique accipiendo fummam dimidiam 
utriusque horae ( appulfus nimirum & exitus) innotefeit quonam mo- 
mento centrum fpcciei per umbram fili, adeoque centrum Solis per Me- 
ridiani planum traniierit. 


EXEMPLA. 


11 Septembr. 1735’. coelo fereno 1 

1 XI Martii 1737. 
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TTTroque momento appulllis , & exitus fpecici centrum ejus in 
vJ A & B , arquidiflat ab umbra M N , tangente priorem limbum 
orientalem 0 r , deinde pofteriorem occidentalem 0 c in pundlo eo- 
dem T j fiquidem & figura elliptica Ipeciei eadem manet circa eundem 
meridiem , & contadlus utriusque limbi fiunt in extremis pundtis ejus- 
dem transverfie diametri, & lemita centri redVa ell ad umbram M N , 
qux meridiana eile fiipponitur. Proinde quum fjxcics xquali motu pro- 
grediatur ab Occidente in Orientem , liquet tranfitum centri per um- 
bram M N fubfequi horam appulfus , live contadlus orientalis limbi 
eadem temporis quantitate , qua horam exitus live contaflus limbi oc- 
cidentalis pnecediL 

Datur autem ex oblervatione hora utraque appulfus & exitus, ex 
quarum differentia prodit mora IJieciei in umbra, & hujus femifle addi- 
ta hone appulfus, vcl dempta ab hora exitus , innotefeit hora tranlitus 
centri fjicciei, ab umbra fili bifariam fedfce, & per confequens centri So- 
lis per planum Meridiani. Vcl addendo utramque horam appulfus & 
exitus, conficitur duplum temporis a meridie prxcedente ufque ad ap- 
pulfum , cum pofleriore alio ab appulfu ad exitum j itaque accipiendo 
dimidiam hanc fummam habetur hora tranlitus centri &c. q. e. d. 


Scholium I. 

JemonJlrationU non infringit umbra fili non nihil extra Meridia^ 
' nam excurrens , tam in appulfu , quam in exitu Jpeciei , id exigente 
prima & ultima direilione radii folarU , centrum foraminis nondum at- 
tingentU , vel ab eodem jam recedentis ,■ fiquidem eandem ob caujftm a 
Meridiano in utroque momento lequidijlat , adeoque utrique femidiame- 
tro, ^ femimonejpcciei addemdo parvula illa lequalia Jpatiola,^ inter- 
valla temporis teqmlia , difiantia punflorum A fiT B, Meridiano fiunt 
utrinque ecquales. Proinde temporis momentum, quo centrum efi in T , 
eequidiflare debet a momentis, quibus centrum idem in A B reperitur. 

Scholium 1 1. 

Q Uando laminee horiaontali A a, quee radiationi aditum preebet, va- 
, cuum aptaveram preelongum tubum , qui conum radiantem inclu- 
deret, vividior apparebat Sf evidentior Jpeciei limbus ,• adeoque certior 
umbrte contaBus. Tubum autem circa horizontalem axem ita dirige- 
bam, utfemitee radiationis congrueret , ^ inferius tubi orificium a co- 
no radiante , cujus feBione amplius erat , undique difiaret , vel faltem 
orificii ejusdem pars orientalis in appulfu, ^ auera occidentahs in exitu 

acon- 
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a contigno latere coni radiantis non parum remota ejjet. Juvabat etiam 
cono radianti opponere atri colorts umbraculum , cujus amplum fo~ 
rumen excurfumradiationi permitteret ad parietem Jevead pavimentum. 

CAPUT II. 

De congruo examine ©■ reSificatione Meridiana flaris. 


Optandum ciTct lineam hanc tam feliciter duci pofle , ut nulla omnino correfiione 
indigeret. At nondum tale habetur, nec fperandum eft artificium, quod prae- 
tergredi non finat errorum confinia, minimo intervallo utrinque remota. So- 
let quidem linea Meridiana in fciatericis horologiis ( ut reliquae omnes , qux in 
illis ducuntur) folet etiam in communibus horologiis ad convenientes plagas di- 
rigendis , fine ulla emendatione relinqui ; nec enim intereft ad tempus civile rem 
tam fedulo accurateque definiri. At pro ul'u Aftronomico tempora dum funt 
determinanda, res quam fubtiliter agenda eft. 

Itaque ad expofitum Meridians hujus apparatum accedere debuit congruum exa- 
men, quo conftaret, an refla elfet pofitio, vel qualis quantaque aberratio; cu- 
jus proinde correflio elfet fufeipienda , vel habenda ratio in temporibus 
numerandis. 

Mihi autem illud contigit, quod plerisque aliis talia molientibus accidere folet; 
nimirum ut non nifi per approximationem(ut ajunt ) potuerim punflum attin- 
gere, feu verum feu parum diftans a vero. Et quidem poft plurimas evagatio- 
nes, & tentatas earum correfliones acquievi demum , errore invento non pla- 
ne nullo, fed prorfus tolerabili, quippe qui unum aut alterum fcrupulum no- 
r« fecundum non excederet. 

Ea porro in hoc examine ineunda fuit methoduf , per quam licuit Aftro- 
nomis , poft aptata quadrantibus telefcopia , Meridiani circuli pofitionem 
certius explorare. Ufus enim fum aequalibus Solis Stellarumque altitudini- 
bus , quarum bins quslibet Solis , una matutina , & altera vefpertina : 
Stell* vero ante ac jmft culminationem , vel ejus infimam deprellionem , 
alligatx duobus punflis ejusdem circuli horizonti paralleli , correfponden- 
tes vocari folent. Nec refert eas ad veras reduci , nec ad Solis centrum 
referri , quippe fufficit eas apparentes tantummodo & aequales haberi , 
ut cum Meridiano conferantur aliquot punfla corrdpondentia ejusdem paral- 
leli , quae punfla confpicua & nota fint ob appulfus ^lis vel Stellae afeenden- 
tis & defeendentis ad eosdem circulos altitudinis. Quoniam vero non omnia 
hujusmodi punfla fatis manifefte apparent , & Sol raro admodum caret fenfi- 
bili fuo declinationis motu ; iccirco juvat & dies, & horas diei, & praxes eli- 
gere, huic examini maxime idoneas. 


§. I. 

Dies anni aptiJljimsi ohfervatiombus altitudinum Solis ante 

ac pofl meridiem correfpondentium. 


P Aucinimx (unc dies hujusmodi: nempe Solfticiales, & a SoKliCiis 
parum diilantcs. Sol enim in alterutro Tropicorum exirtens, vel 
in tanta ejus vicinia, ut mutatio declinationis evanefeat , aut nondum 
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fcnfibilis appareat , in momentis altitudinum aequalium 8c corrcfpon- 
dentium acquidiftat a Meridiano j hic enim redtus eft ad circulos hori- 
zonti p.irallelos, in quibus hujusmodi altitudines terminantur. 

Scholium. 

S ingulis fere Jerenis diebus in nojira hac fpecula plerumque decem vel 
duodecim Solis altitudines mane , totidemque vejpere ohfervantur. 
‘tot vero in/lituuntur ohfervationes , ut plurium correjpondentium ha- 
beatur confetifus - atque etiam , ut ,Ji vcfpertino tempore nubes (jjuod qui- 
dem fepius accidit ) aliquas ex illis impediant , reliquarum ufum f per are 
liceat. In Solflitiis autem integra /altem hora hujusmodi objervationi- 
bus vel fuccej/ive vel per intervalla impenditur. 

§. II. 

Hord diei magis opportund ad hujusmodi ohfervationes. 

R Edta in Iphacra, prxfertim circa tempora acquinodHorum , non in. 

tereft quibusnam horis Sol oblervetur , quoniam in lingulis mani- 
feltillimus efl ejus motus in altitudinem, non diferepans ab horario, fi- 
vc diurno. Quia tamen & maximus eft ipfius motus in declinationem, 
exficdit modicas eligi a "Meridiano diftantias. Incolis quoque Zonas 
torridae Sol toto anno commode obfervandum le praebet, afccndens per 
arcus ad circulos altitudinum fere redtos , l^tcm ad duas usque horas 
ante meridiem. 

Nobis autem, in Sphaera non parum obliqua degentibus, eligen- 
di erant gradus altitudinis & a (ummo , & ab infimo iatis remoti. Ex 
inaequalibus enim arcubus lemidiurnis , ad horizontem inaequaliter ob- 
liquis, ac interfecantibus circulos altitudinum magis magisque oblique, 
donec Icdkionum obliquitas ad contadHim accedat, fit, ut majufciilis al- 
titudinum incrementis , v. g. unius gradus , inaiqualia relpondeant diei 
incrementa j & etiam fit, ut, Sole ad culminationcm accedente, va- 
riatio altitudinis non latis manitefte, nec per fingula Icrupula horaria 
percipi pol Iit. Contra vero in vicinia horizontis, inxqualis vaporum 
cradltics radium Solis inaequaliter refringit : nimirum in horizonte or- 
tivo minus quam in occiduo j in hoc enim plures a Solis arftu elevatae 
crafllores particulae adhuc fuftinentur. Hinc terminos hujusmodi ob- 
ftrvationum mihi conftitui, aiftivos quidem ab hora fexta ad decimam 
usque matutinam , & quod confequitur , a fecunda usque ad Icxtam 
veQiertinam: hycmales autem ab odbava cum dimidia usque ad nonam 
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item cum dimidia: adeoque a fecunda cum dimidia usque ad tertiam 
cum dimidia poil meridiem. Ex hisce vero cognofei ^dle poflunc re- 
gulae pro temporibus reliquis in anni partibus intermediis. 

§. III. 

Praxis obfervandi Altitudines correfpondentes. 

l./^Uadrantis verticalis Aftronomici tubus dioptricus ad congruam 
vX liditur altitudinem , poft pauca horae minutu obfervandam, & ad 
Solem ica dirigitur , ut (pedes ejus S intra tubum fupra filum horizon, 
tale tempore matutino , vefpertino autem infra filum , in utroque ad 
dextenun( tubo (Iquidem objedfa invertente) apparere indpiat. Oein- 
de planum Quadrantis (cujus fulcrum maneat immotum )tantifper an- 
trorfum vel retrorfiim movetur , donec ex difhntia , & fdnita fjaedd 
conjici polfit , futurum ut eadem (pedes perveniat ad contagium T 
fili horizontalis dioptrid circa puneftum medium qusdem fili. 

2. Quando Quadrans ad alium verticalem circulum occidenta- 
liorem, vel ad alium magis orientalem retrahitur , plerumque vitiatur 
congruentia perpendiculi ^ iedreo ad eam denuo rdpicitur , & pro re 
nata corrigitur. 

3. Immoto Quadrante , ac fodo fecunda fcrupula , vel obfer- 
vatore , fi folus fuerit , auditas horologii ofdUatorii vibrationes , 
numerante, attenditur contraAus T fpedei Solis, & fili horizontalis , 
ejusque momentum adnotatur una cum gradu altitudinis obfervatae. 
Ita porro tranlitur ad («juentes obfervationes , & poli meridiem ad 
correfpondentes , quarum tempora ex temporibus matutinis facile 
innotefeunt. 
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Scholium. 


I. AD hunc ufum duo hahentwr Qu^mtes , quorum dejcriptio dahi- 
tur. Altitudines autem eliguntur progredientes per incrementa 
lo' vel 2o' , ut omnis vitetur ambiguitas in aptando fib curforis, ad- 
notandisque graduum numeris , ^ temporibus obfervationum. Incre- 
mentis tejlivis io' refpondent intervalla boraria i' ab hora Jhcta matuti- 
na usque ad oilavam'^ hyemahhus vero l' 30" ah otlava ad nonam. At- 
que h£c intervalla profeilo f afficiunt , ut quadrans aptari queat pro alti- 
tudine immediate fuJbfequente. 

2. T thus Quadrantis ad Solem dirigitur coincidentihus umbris 
utri usque pinnacidii ( objeilivi fcilicet ^ ocularis ) charta munda exce- 
ptis , vel externe coUmando in Solem trans vitrum fatis opacum, vel po- 
tius projeBa in chartam Solis fpecie per ipjum tuhum. 

3. Difficilius ejl , pr<xfertim circa byemale foljlitium , contaBum 
fpeciei Sotis ad horizontalis fib punBum medium dirigere: rem enim 
difficilern reddit arcus Jemidiumi nimia obliquitas ad circubs altitudi- 
num i dt juvat attenta objervatio Jili diagonalis Micrometri, ^ fie- 

quen- 
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quentior in objervando exercitatio. Neque tamen fuhtilitas hac /o- 
cum habet , quando conflat fili pofltionem horiaontalem ejje ,• tunc 
enim in omnibus ejus ptm£lis limbus Jpeciei eandem obtinet altitu- 
dinem. 

4. Ut filum horizfintale dioptricum , pracipue tempore matuti- 
no, ante appulfum fpeciei Solis diflinile appareat , tegitur orificium len- 
tis objediva velo ex rarioribus filis contexto ( quem ad modum in no- 
dumis fiderum obfervationibus ) in tubum immijfo trans hujusmodi 
velum lumine aliquo candela vel lampadis usque ad fila Microme- 
tri j qua ubi dicimus, inventionem Celeberrimi de la Hir e (a) com- 
mendamus. 


5. In fidentm altitudinibus obfervandis tutitu efl momentum at- 
tendere , in quo fidus apparet ab horiaontali filo bificlum. Quarmiis 
enim Sirii, dr 6 luri, ali arumque Stellarum prima magnitudinis , tum 
etiam fecunda, difci plerumque fatis ampU confpiciantur i de die tamen 
( £T prafertim fplenxnte Sole ) inflar pimllorum albicantium indiflin- 
Horum apparent. 

6 . In eligendis autem Jideribus refpicitur ad culminationes , pro 
ut res exigit, ^uatori v. g. vel vertici proximas, ftve ad deprejf tones 
infimcu in vicinia horinflntts conjpicuas, five ad obfervationum tempo- 
ra magis apta ^ minus incommoda : quippe alia conditiones acce- 
dunt quando duorum vel plurium fiderum obfervationes combinanda 
funt, aliqua horis no&umis, ad a dumis horis fufcipienda , de qui- 
bus alibi. 


7. Infig. 5 ©' 6 Tab. II. indicantur apparentia fiderum in ob- 
fervationibus Mitudinum correfpondentium. Et quidem in priori ob- 
fcrvatione fidus afcendens fpeSlatur in orientali arcu fui paralleli, deinde 
in pofleriori . qua totidem horis cubninationem fiihfequitur , in arcu 
occidentali objervatur. Species ejus A vel a ( non fecus ac Solis') defcen. Tab. n. 
dit ad horixfintale filum F H cfcendente fidere , deinde ipfo defcenden- 
te afcendit ab A vel a. Hac omnia invertuntur pro altitudinibus ad 
infimam deprejfionem referendis. Primo enim obfervatur fidus in 
occidentali arcu defcenden s, deinde afcendens in arcu orientali ; adeo- 
que fpecies ejus B vel b apparet afcendens ad filum F H , poflea in Tig. y. 
Jequenti obfervatione altitudinit correfpondentis videtur defcetidens ex 
B vel b. ^ 


G CA- 
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CAPUT III. 

De Corregione hora Meridiana ^ ex Solis altitu- 

dinibus correfpondentibus obfervatis elicita. 

Extra Solftitia momentum correfpondentis Solis altitudinis vefpertinae corri- 
gendum erat per xquationem, Aftronomis hodie notam, fubtili ratiocinio in- 
nixam , & a prolixiori calculo proficifcentem j cujus calculi taedium ne fre- 
quentius fubirc cogerer, tabulas aliquot mihi fupputavi, facem prtebente Ce- 
leberrimo Minfredio, qui mihi fuas ad Bononienfem Meridianum fupputatas 
humanilfime communicaverat. 

Praedabit autem artilicium,quo fequentes tabulae concinnatx fuerunt, earundem 
ufui praemittere , fufiusque exponere. 

Scholium. 

/y)rre£lionem hanc, qtue ab iBuJir ibus Mathematicis Picardo,^ Roe- 
^ mero inventa, vel primo adhibita fuit, virfummusdelaHireif) 
geometrice tradidit , & ex charta quadam ah ipfo excogitata depro- 
mendam ojiendit. Eandem ad parallelum dati loci fupputatam addere 
folent reliquis motuum cxkflium tabulis hodierni Ephemeridum condi- 
tores celeberrimi Parijienjes Q Eonomenfes. 

§. I. 

Corregionis hujus necejfitas & fundamentum. 

S it Meridianus P Z R, P polus Ardticus , Zzenith, MRN circu- 
lus horizonti parallelus , five altitudinum arqualium , in quo mane 
in M, velpcre in S Sol fuit obfervatus. P M, r S fint duo circuli ho- 
rarii dudli per puntfla M & S. Curva M Q_S Spiralem reprefentet a 
Sole deferiptam, motu compofito ex communi feu diurno ab oriente 
in occidentem , & proprio per Eclipticam ab occidente in orientem , 
eo tempore quod a prima obfervatione Solis in M usque ad fecundam 
in S elwfum efl. 

Quando fpiralis M Icnfibiliter diflat a parallelo M K N du- 
«flo per M, horarius P S fenlibiliter diverfus efl ab horario P N , qui 
a Meridiano didat arcu K N xquali arcui K M 5 adeoque bifariam fe- 
cando tempus inter momenta obfervationum Solis in M & S , five 
an-^lum M P S, non habebitur momentum tranfitus centri Solis per 
Meridianum in K , fed error erit tantilli temporis, quantum debebitur 
&miin arcus N V, ab horariis P N & P S intercepti, quod facilius in- 

telli- 
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telligitur concipiendo dudlutn elle horarium P X , qui bifariam ftcet Tab. n. 
angulum M P S. Hora itaque correfpondens horario P X corrigenda 
erit addendo vel demendo dimidium arcus N V , vel anguli N P S,in 
tempus converlum , ut habeatur verum momentum tranfitus centri 
Solis per Meridianum P Z R. Nempe addenda erit illa corredlio , 
quando Ipiralis M Q_S fecat circulum ^titudinis inter R&Nj quando 
nimirum Sol motu liio proprio recedit a polo boreo , eftque in ftmi- 
circulo defccndente a Tropico <5 ad Tropicum J> j at demenda in fcmi- 
circulo alcendente a Tropico f ad Tropicum & 

Quantitas proinde xquationis propofita: refertur ad arcum N V 
paralleli N K M, inter horarios P N, P S comprehenfum. Porro ar- 
cus N V eliciendus fufeipitur in tantillo triangulo V S N , quod pro 
rcdlilineo haberi poteft. In hoc autem prarter angulum ad V rectum 
datur acutus S N V , aequalis angulo Sphaerico P N Z , five P M Z ad So- 
lem in M mane obfervatum, qui denominationem illam angu// ad So- 
lem obtinuit; quoniam P N V, & Z N S re6ti lunt j fiquidem P polus 
clt paralleli M K N, & Z polus circuli altitudinum aequalium M R N j 
itaque ablato communi Z N V, remanet V NS aequalis angulo P N Z. 

Datur infuper latus V S , motus nempe Solis in declinationem in receflu 
fuo a polo boreo , vel in accelTu ad polum eundem , a momento obfer- 
vationis matutinx usque ad momentum corrclpondentis vefpertinxj 
datur itaque Iblutio trianguli V S N. 

§ II. 

Angulus ad Solem P M Z, S N V. 

T Ripliciter angulus hic elici poteft. 1“ ex datis omnibus lateribus pig. 7. 

trianguli fphxrici P M Zj nimirum P Z complemento elevatio- « 8- 
nis poli, P M complemento declinationis Solis, & M Z complemento 
lux altitudinis in M obflrvatx. 2° ex duobus lateribus P Z, Z M, & 
angulo M P Z,uni eorum oppolito, dimidio nempe temporis inter mo- 
menta obfervationum Solis in M & S , in circuli gradus redu^^ angulus 
namque XPZ adeo exiguus eft, ut ejus f^illls etiam circa xquinodtia 
minor fit dimidio fcrupulo unius horae, adeoquenuUun^crrorem noftro 
in calu progignere queat. Hisce datis utendum proponit celeb. de laHirc, 
quia & arcus M Z ex altitudine Solis obfervata immediate deducitur, 

& unica fufficit analogia pro angulo quaefito P M Z determinando : ca- 
demque data retinui , quotiescunque trigonometrice unus aut alter angu- 
lus aa Solem fuit inquirendus. 3° Ex duobus lateribus F Z , P M , & 
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angulo M P Z ab iisdem comprehcnfb, quem ad modum illis uti celcb. 
Maiifredius conluevit, ut quilibet Quadrans, quamvis nondum re£li- 
ficatus , imo male diviliis , aptus fieret ad obiervationes altitudinum 
correfpondentium. Hxcque poftrema data fuppcditanint elementa 
tabularum lequentium angulorum ad Solem, qui nempe declinationibus 
potius quam altitudinibus adicribendi fuerunt. 

Scholium. 

Tab. II. AD hrveniendos angulos P M Z pro data dijlantia Solis a Meridiano 

Fig. 7. JI. fjQfi ffjjl prima •vice duplex intervenit analogia : prima nempe fup- 
*■ ponendo duliimt e£e exT. ad Litus P M normalem arcum Z T. 

Ut Sin. tot 2'* ut Sin. Segm. T M 

Ad Sin. Compl. anguli M P Z Ad Sin. Segmenti P T 
Ita tangens arcus P Z Ita Tang. anguli M P Z 

Ad Tang. Segmenti P T. Ad Tang. ang. P M Z. 

Quia enim, ut patet ex modo allata prima analogia ( in qua tres 
priores termini femper Udem rrument ) conflans eft fegmentum Y T ejus- 
que logarithmus Jhius, anguliu quoque N P T^usque tangesstis logarit li- 
mus conflans manet, a jumma horum logarithmorum demendo Juccefli- 
ve logarithmum Segmenti T M , variabilis pro Jingulis gradibus diflan- 
tiit Solis a polo boreo , remanent logarithmi tangentium angulorum M. 
Sicque prodierunt tabuLe praliminares angulorum ad Solem ad elevatio- 
nem poli 48“ 13 *t adjedasque Solis declinationes , £7 difl antias a Meri- 
diano ab hora 6 usque ad lO cum decremento 30'. l^s angulis M ad- 
feripti funt logarithmi Jinuum , ^ Jtnuum complcm. eorumque diffe- 
rentia ,Jubtracliva •vel addi tiva {pro ut angulus M major fuerit aut 
minor JemircClo ) ad fequentes tfus refervanda. 

§. III. 

Motus Solis in declinationem, refpondens intervallo horario 

/iltitudinum correfpondentium. 

^8- 7 - \ Lterum calculi elementum live latus V S, quod metitur Solis mo- 

tum in declinationem , tempore inter obiervationem utramque 
numerato, tres requirebat tabulas , nempe II. III. & IV. qua: fimul 
unica vcluti tabula , in quatuor columnas divila comprehenduntur. In 
prima etenim habentur declinationes Solis per fingulos gradus, & in 
vicinia utriusque Solftitii , ubi Sol lente admodum in declinationem 
movetur, per dena quzque minuta progredientes j c regione autem in 
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Tabula II invenitur longitudo Solis , ejus declinationi refpondens: in 
III motus ejusdem diurnus in longitudinem : in IV motus diurnus in 
declinationem. Quia vero eidem gradui declinationis ejusdem l^ciei 
relpondent duz diver& longitudines Solis , una pro (Ignis defecn Jenti* 
bus, altera pro aicendentibus , ideo columnz duplicantur. 


Scholium, 

T Ongituiines Solis in Tabula II po/tta, inventa fuerunt rationibus 
trigonometricis , qwerendo fcilicet ad Jingulos gradus declinationis 
Solis , ejus dijiantiam a proximo aquinoSiio , qua tpji longitudini con- 
gruit in primo Quadrante : in fecundo demi debet a gradibus i8o: 
in tertio augeri gradibus l8o : in quarto demum fub trahi a gradi- 
bus 360. 

Motus diurni Solis in longitudinem convenientes longitudinibus ta- 
bida fecunda ,adeoque declinationibus correfpondentibus , eliciebantur ex 
Ephemeridibus Manjiredianis ,quarendodiem ^quaSolin meridie circiter 
in data declinatione datam quoque habet longitudinem , 6T inquirendo 
quantum ea die in longitudinem promoveatur: v. gr. declinationi borea- 
U gr. 21. rcjhondet ad d. 18. Julii dn. 1732. longitudo o 25° 52' 53" 
motus aiumus in longitudinem 57' 16" vel tn femicircuh defecen- 
dente longitudo n 4° 4' 40" die 25. Maji dnno 1734. motus diurnus 
in longitudinem 57' 29" in femicircuh afecendente. 

3. Motus diurni Solis in declinationem prodibant ex di ferentia 
declinationis correfepondentis longitudini data , 0' alterius declinationis 
debita ipfi longitudini , auUa vel rrudUata motu diurno Solis in lon- 
gitudinem. 

4. Ut autem ordini compendioque confeulerem , feribebam in ta- 
bula cujuspiam praliminaris columna prima gradus declinationis (pro 
ut in tabula I. angulorum ad Solem ) in fecunda columna eorundem gra- 
duum declinationis logarithmot fenuum : in tertia logarithmos dijlan- 
tia Solis a proximo aquino 6 lio, qui nempe prodibant fuhtrabendo feuc- 
ceffive logarithmum primum , refpondentem maxima declinationi a 
Jingulis Jubfequentibus auBis ( quamvis augmentum hoc non fecrihere- 
tur) logarithmo fenus totius ; in quarta dift antias Solis a proximo aquino- 
iiio ; in quinta motum diurnum Solis in longitudinem: in fexta di/lantiam 
eandem , aullam vel mulBatam motu diurno Solis in longitudinem : in fe- 
ptima logarithmos fenuum ejusdem diflantiareduilatinoflava logarith- 
mos prodeuntes ex additione feptimi cum logarithmo maxima declina- 
tionis , ahjcHo logarithmo Jinus totius: in nona demum declinationem 
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debitam lo?mtuditn redtdfa per additionem, vel fuhtradionem motus 
diurni i di^rentia Jiquidem inter declinationem prima ultima co- 
lumna didiat motum diurnum Solis in declinationem. Eadem injii- 
tuehatur operatio pro Jignis afcendentibus , ob <Everfos motus in lon- 
gitudinem , cosque Sve^mode applicandos dijlantiis a proximo aqui- 
noBio. Has autem praliminares tabidas imuijfe fufficiat , quum ta- 
bulis fequentibus adjecla non Jint. 

Tab.n. Ex diurnis in declinationem motibus facile deducitur menfura 

Fg- 7- parvuli lateris V S , qua menfura exprimit quantum mutata fuerit So- 
Us declinatio interim dum Sol tranjiit ab M. ad S. Uti enim 24. hora 
ad motum diurnum in declinationem, excerptum ex Eab. IV. ita tem- 
pus inter obfervationes correfpondentes (^matutinam £5' vefpertinam) ad 
motum Solis in declinationem debitum dato temporis intervallo j atque 
motus hic {ut innuebamus) ejl menfura quajita lateris V S. 

Huic autem fundamento innititur Tab. V. continens motus Solis 
in declinationem refpondentes gradibus declinationis prima columna , 
nec non etiam refpondentes dijlantiis horariis Solis a Meridiano , decre- 
fcentibus ah hora (exta ad decimam usque matutinam j adeoque a fecun- 
da crefeentibus usque ad fextam vefpertinam. At tabula hac debuit 
duplicari, ut unafignis defendentibus , altera vero afcendentibus ad- 
f gnare tur, quem m modum res ipfa pojlulabat. 

§. IV. 

Motus Solis in declinationem refpondentes dupU dijantise 

Solis a Meridiano , reduBi ad partes fui paralleli. 

A Derat quidem in Tabula V.& VI.menlura(in cafu poflibili) lateris 
V S , quod nempe una cum angulo ad Solem , ex Tabula I. excer- 
u 8. pendo, jam fufficiebat ad inveniendum latus V N in triangulo V N S. 
At quoniam nieniura lateris V S habebatur in partibus circuli maxi- 
mi, adeoque prodiillct arcus V N in eadem partium menfura, inde- 
que reducendus fliiflet hic idem arcus in partes paralleli M K N , ut 
in tempus potuillet converti j ideo aptius vifum cft fingulos arcus V N 
reducere ad partes congrui paralleli, rcfjx)ndcntis data: Solis declinatio- 
ni , ut in eisdem p>artibus eliceretur arcus N V , hoc eft immediata 
menfura anguli M P V. Inde orta: flint tabulae fexta Sc fcptima con- 
tinentes omnes numeros quintae & fextae, cosque reductes in partes 
paralleli declinationis adicripta;. Harc autem redudtio facilis erat } 
namque: 

Ut 


Digilized by Googie 





DE ORGANICO APPARATO ASTRONOMICO. 31 

Ut Stn. Complem. Ita latus V S , prout in tab. quinta & /exta, 
declinationis data ad idem latus tab. /^tinia & odbva exprejl^ 
ad radium: fum in partibus paralleli. 

Scbolium /. 

~^Empe pfdus fj* graduum partes Junt ut peripberia, Jhse ut radii 
•b ^ circtwrum j ita ut , Ji radius v. gr. triplus Jit radii , gradus 
quoque tripli Jint graduum ^ adeoque,ut Mtus arcus circuli rruqoris re. 
ducatur ad gradus alterius minoris ^ numerus partium dati radii augen. 
dus efl in ratione radii minoris ad majorem j nimirum in nojiro ccju in 
ratione Jinus compl. declinationis ad Sinum totum. 

Scbolium 1 1. 

Umeri utriusque tahuLe reduSIi Junt ad partes minimas (Jive ad 
^ ’ fcrupula fecunda horaria ) ut pote commodiores ad fequentem , 
eundemque pojlremum calculum. 

§. V, 

CorreSio Meridiana bor £ , ex obfervationibus altitudinum 

Solis correjpondentium elicita. 

E X inventis demum vel excerptis numeris anguli V NS ex Tab. I., 
& lateris V S ex Tab. VII. & VIII. ( in quarum eradam quinque 

E necedentes /lipputatac fuerunt) eliciendum erat latus V N, in/btuendo 
uiuscemodi analogiam. 

Ut Sin. anguli V N S Ita latus V S 
ad Sinum complemen- ad latus V N , 

//' ejusdem: cujus dimidium conver/um in tempus , 

quarfitam fuppeditaret corredtionem. 
Porro logarithmis numerorum Tabulae VII. & VIII. , adden- 
do corre/jxjndentcm differentiam logarithmi Sinus anguli ad Solem, 
(a) & logarithmi Sinus complementi ejusdem, (upra indicatam, at- 
que ultima columna Tabularum pneliminarium contentam , vel /iib- 
trahendo (quando angulus ad Solem major e/l /emi-red» ) prodibant 
/iicce/five in fingulis columnis corre/jx)ndentibus latera omnia V N. 
Horum autem partes trigefimac(ob converfionem Icilicet dimidii arcus 
VN in Icrupula fecunda horaria )fuis quoque gradibus declinationis ad- 

H 2 feri- 
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fcriptac, atque deinde ita pofitx in iisdem locis numerorum Tabulae VII. 
& VIII. conibtuunt columnas cognomines tabuix IX. ac X. Harum 
tabularum nonx decimxque ufus uberiore explicatione minime indiget; 
quoniam & numerus diftantix horarix, fingulis columnis in fronte ap- 
politus ( ille nempe qui propius accedit ad intervallum utriusque obfer- 
vationis a meridie) pcripicue ollendit in quanam columna corre(3io 
quxrenda fit , & gradus declinationis pertinentis ad propofltam diem, 
borcalis vel auftralis, indicat aperte quinam ejusdem columnx numerus 
fit excerpendus. 

In fronte autem utriusque tabuix legitur , quamam pro fignis dc- 
fcendentibus vel alcendentibus adeunda fit , & an correiflio ^di vel 
fubtrahi debeat ; at hic prxfiabit rem exemplis aliquot illuffarare. 

EXEMPLA. 

1738. Mart. zj. & 24. cx obferrationibus alcitudinum conefpondentium ebeie- 

h ' " 


batur meridies incorrefla 

»3 

59 

8 

0 h 

Correftio fubtr. pro declinatione bor. i &: diftantia 4 



lO 

Igitur tranlitus centri Solis per Meridianum 

»3 

58 

48 

Sept. XI. & IX. merid. incorr. 

0 Ii 

»3 

59 

4 

Correflio add. pro declinatione 0 & diflantia 4 



10 

Tranlitus centri Solis per Meridianum 

»3 

59 

24 

1739. Jun. ai. & 2x. merid. incorr. 

0 ^ ^ 

»3 

59 

54 

Correflio pro declin. 23 29 & dillantia 4 30 


0 

0 

Tranlitus cpntri Solis per Meridianum 

7.1 

59 

54 

1740. Apr. aa. & 23. merid. incorr. 

»3 

59 

59i 

Correflio fubtr. pro declin. bor. 13 & dillantia 5 



18 

Tranlitus centri Solis per Meridianum 



4if 

Aug. xs. & 26. merid. incorr. 

0 1) ^ 



»3 

59 

28 

Correflio add. pro declin. bor. ii & dift. 4 30 



11 

Tranfitus centri Solis per Meridianum 

13 

J?- 

_49 

1741. Febr. 14. & t?. merid. incorr. 

24 

0 

j 8} 

Correflio fubtr. pro declin. auftr. 10 Sz dift. 4 



xo 

Itaque tranlitus centri Solis per Meridianum 

13 

59 

5«i 


Exemplis ipfas tabulas pro corredUone horx meridianx (objicimus. 

TABU- 
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TABULA I. ’’| 

8^ 

B 
B 


^g j^»g'iloritm ad Solem P N 2 Jlve V N %,ad AltHndmem Poli ly 


ncciiii. 

S»)lis 


dinAiuia 

6 h I 50 


4 S ^5 29 

^C '23 20 
4 C 2 ^ io 

41 ^ 22 

I- 


horaria 

I 5*> 


Solis 

4 h ^o< I 


Meridiatio 

4h I 50' 


jh I 2I1 50 I 2h 


(44 

15 

10 

45 

29 

50 

46 

>7 

40 

46 

35 

30 

46 

19 

- 

45 

20 

40 

43 

1> 

- 

40 

16 

- 

16 

16 

!44 

11 

20 

45 

27 

10 

46 

14 

20 

46 

11 

30 

46 

•4 

• 

45 

>5 


45 

24 

10 

40 

28 

40 

Ib 

8 

44 

I 1 

IO 

45 

24 

20 

46 

10 

40 

46 

2b 

5 ° 

46 

8 

40 

45 

8 

40 

45 

>7 

10 

42 

20 

10 

16 

- 

44 

9 

- 

45 

21 

30 

46 

7 

- 

46 

22 

20 

46 

1 

10 

45 

2 

20 

43 

10 

. 

40 

12 

10 

15 

51 

4; 

56 

30 

45 

4 

50 

45 

45 

40 

45 

56 


45 

1‘ 

30 

44 

25 

10 

42 

27 

40 

59 

25 

40 

35 

2 

41 

44 

40 

44 

48 

40 

45 

25 

- 

45 

30 

10 

45 

1 

- 

41 

49 

20 

4 ‘ 

46 

50 

18 

40 

40 

34 

>5 

45 

11 

30 

(44 

31 

20 

(45 

5 


45 

5 

50 

44 

3 ' 

20 

145 

•5 

40 

4 * 

7 

40 

37 

57 

40 

13 

30 

41 

25 

- 

44 

13 

40 

44 

46 


44 

42 


44 

2 

50 

42 

42 

10 

42 

10 

- 

17 

Ib 

1° 

32 


43 

J 2 

50 

I44 

4 

1° 

I44 

27 

40 

44 

»9 

IO 

43 

35 

20 

42 

9 

10 

19 

53 

40 

36 

37 

- 

32 

6 

41 

1 

30 

43 

51 

- 

44 

9 

50 

41 

57 

- 

41 

8 

40 

4 ’ 

18 

30 

19 

18 

50 

35 

59 

20 

| 3 ' 

28 

42 


40 

41 

18 

]0 

43 

51 

- 

43 

35 

50 42 

41 

IO 

41 

8 

40 

18 

45 

20 

35 

21 

10 

30 

51 

42 

46 

20 

45 

2b 

- 

41 

1<> 

40 

41 

15 

20 

42 

18 

20 

40 

40 

- 

38 

13 

- 

34 

48 

30 

30 

16 

42 

38 

10 

45 

>4 

30 

41 

20 

50 

42 

55 

30 

41 

54 

40 

40 

12 

20 

17 

42 

- 

34 

'5 

20 

29 

42 

42 

1' 

20 

45 

3 

30 

43 

b 

JO 

42 

1b 

40 

41 

3 « 

10 

19 

45 

4= 

17 

12 

20 

11 

43 

30 

29 

IO 

42 

25 

- 

42 

51 

IO 

42 

51 

50 

42 

18 

20 

4 « 

9 

40 

59 

20 

10 

36 

43 

40 

11 

13 

- 

28 

39 

42 

18 

42 

42 

45 

20 

42 

18 

IO 

42 

. 

50 

40 

48 

40 

1S 

55 

20 

16 

16 

20 

12 

41 

5° 

28 

IO 

42 

11 

10 

42 

34 

- 

42 

25 

10 

4 ' 

44 


40 

28 

- 

18 

i< 

40 

35 

49 

- 

12 

'5 

50 

27 

41 

42 

8 

10 

42 

25 

50 

42 

12 

40 

4 > 

28 


40 

8 

20 

18 

8 

50 

15 

24 

50 

1' 

49 

- 

27 

16 




42 

17 

20 

42 

I 


4 » 

12 

10 

19 

49 

20 

37 

46 

50 

35 

. 

- 

31 

2; 

10 

26 

5 > 




42 

9 

50 

4 > 

49 

50 

40 

57 

50 

59 

31 

20 

17 

25 

40 

14 

16 

40 

10 

58 

20 

2b 

2b 




42 

2 

50 

4 * 

39 

10^ 

40 

41 

5° 

19 

»1 

50 

17 

5 

30 

u 

>4 

10 

30 

14 

20 

26 

5 




4 » 

56 

20 

41 

29 

10 

40 

10 

20 

58 

57 

10 

36 

46 

- 

33 

52 

4 °i 

1° 

12 

20 

25 

4 > 




41 

50 

30 

41 

’9 

50 

40 

17 

30 

18 

41 

20 

36 

27 

IO 

33 

3 > 

5 ° 

29 

50 

40 

25 

20 




4 » 

45 

10 

4 * 

II 

- 

40 

5 

20 

38 

26 

• 

3 b 

9 

- 

31 

12 


29 

29 

50 

25 

- 


‘‘°'B 

-F 


-81 


la-? 

♦ai^sr 

mii ° 

itx * » M 

Slf 2 

▼S w>’ 


o°g» 


-m 

IB 

B 

zB 

°S» 

oSl 

oB 

o6* 

olji 

oB 


41 2 40 
40 55 - 
40 4 S - 


19 55 SO|?8 ” 
59 42 50 17 57 
59 12 1o|l7 41 


55 52 'O 
15 55 40 
15 2a - 


12 51 - 
52 54 40 
52 17 10 


29 10 
28 5t 
28 52 


40 


24 40 40 P 
24 22 lofe? 

24 4 50gj> 

P 

21 47 40 ^a 

21 II 30 

21 »6 to ^l 

25 ' 20^ 

22 47 10 S 

22 31 40 jT 

B 
B 


2B 

Im 

Op 
21 15 30P 
21 6 2oi;y 
20 57 5 o P 
20 49 40 P 
20 41 50 P 
20 34 40 p 

20 27 40P 

20 21 20 p 

2° 15 '° g» 

,20 9 30P 
20 4 logf 
20 3 20pA 


40 41 201 
40 35 20 
40 29 50 


39 22 40 
19 >1 10 
59 4 50 


57 31 
17 19 
37 8 


15 5 - 
34 50 1 ° 
14 16 50 


32 - 30 
31 44 20 
II 29 - 


28 15 
27 58 
27 42 


38 56 40 
38 49 10 
38 42 20 


16 57 
56 47 
16 37 


14 23 40 
34 II 20 
11 59 20 


1 ' 14 30 

31 - 20 
10 47 - 


27 27 
27 12 
26 58 






136 28 I0| 
;6 19 40 
'56 11 40 

133 48 io; 
I33 37 1o| 
11 27 20 

30 34 30 
90 22 10 
90 10 40 

26 45 20 
26 12 40 
26 20 30 

122 20 30 
22 8 40 
'21 36 50 





16 4 10 
35 57 20 
35 5 > - 

131 18 - 1 
I1I 9 - 

11 • 10' 

29 59 50 

29 49 50 
29 39 40 

126 9 - 

[25 58 - 

25 47 40 

21 45 50 
21 95 10 
21 25 10 







32 52 40 
12 43 20 
32 38 30 

29 90 20 
29 21 40 
29 19 20 

25 37 50 
23 28 30 
25 19 30 


32 32 10 
32 26 20 

32 21 IO 


29 5 40 
28 58 30 
28 5' 5° 


25 II 

25 1 
24 56 


28 45 30124 49 
28 39 50 24 42 
28 34 3 ° '24 16 


t-ij oi 10 ' I 

43 23 20' 1 

4321 29 '! 

43 ' 


28 29 50124 31 
28 25 30 24 25 
2g 24 40! 24 25 


5 ° 


28 24 - I24 24 I0|20 2 40^ 
28 23 30I24 23 10|20 I 50g^ 
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I» TABULA I. 

lo7}giind.^motmtm diurnorum uilon^ttHdmem 

^ ~Pro fignts dciccndcntibus. 

^Dccl. i Longitudo i mot. diur. | mot. diur. 1 1 declina- 

^Solis. I Solis. I in longir. | in dcclirt 


III. IV. i 

, motuitm diurnorum in dectin. ^ 

Pro lignis alceadentibus. 

Longitudo I mot. diur 

Solis. I inlongit. 


Imot.diur.jgt 

\ dcclin. 


<9^5 


& 

0 

0 

0 

57 

II 


12 

23 

29 

30 

- 

- 




13 


6 

17 

42 

57 

10 

2 

55 

23 

20 

23 

42 

18 

57 

12 

2 

31 


9 

9 

'5 

57 

10 

4 

9 

23 

zo 

20 

50 

45 

57 

15 

3 

44 


11 

18 

55 

57 

IO 

4 

57 

23 


18 

40 

50 

57 

17 

4 

40 


19 

56 

3 

57 

13 

8 

34 

22 


JO 

3 

57 

57 

23 

8 

'3 


25 

55 

46 

57 

16 

IO 

52 

21 


n 4 

4 

14 

57 

29 

10 

33 

a 

0 

52 

23 

57 

•9 

12 

38 

20 


29 

7 

37 

57 

36 

12 

22 


s 

12 

45 

57 

24 

17 

7 

19 


24 

47 

'5 

57 

42 

13 

52 


9 

9 


57 

29 

»5 

20 

18 


20 

51 


57 

47 

15 

9 


12 

48 

- 

57 

33 

j6 

34 

17 

ri 

0. 

17 

12 


57 

51 

16 

16 


16 

14 

- 

57 

37 

17 

22 

16 

? 

13 

46 


57 

57 

17 

14 


19 

29 

40 

57 

42 

18 

12 

15 


10 

30 

17 

58 

2 

18 

5 


22 


10 

57 

46 

18 

58 

>4 

0* 

7 

22 

50 

58 

8 

18 

51 


25 

38 

- 

57 

50 

19 

40 

«3 

5 

4 

22 

10 

58 

14 

19 

34 


28 

33 

- 

57 

54 

20 

I? 

12 

g. 

5f I 

27 


58 

21 

20 

10 

n» 

I 

25 

27 

58 

- 

20 

45 

11 


28 

36 

33 

58 

26 

20 

43 


4 

9 

55 

58 

6 

21 

14 

10 

0 

25 

5° 

5 

58 

31 

21 

'4 


6 

53 

5 

58 

10 

21 

38 

9 


23 

6 

55 

58 

36 

21 

4* 


9 

33 

29 

58 

'5 

22 

I 

8 

3^ 

20 

26 

31 

58 

42 

22 

4 


12 

II 

30 

53 

20 

22 

21 

7 


>7 

48 

30 

58 

43 

22 

25 



47 

32 

58 

25 

22 

38 

6 

0 

15 

12 

28 

58 

52 

22 

4+ 


17 

21 

58 

58 

30 

22 

52 

s 

ci. 

12 

38 

2 

58 

58 

22 

59 


19 

55 

5 

58 

34 

23 

3 

4 


10 

4 

55 

59 

2 

23 

11 


22 

27 

11 

58 

39 

23 

13 

3 

CT* 

7 

32 

49 

59 

10 

23 

23 


24 

58 

32 

58 

44 

23 

26 

2 


5 

1 

28 

59 

>4 

23 

31 


27 

29 

23 

58 


23 

26 

I 


2 

30 

37 

59 

20 

23 

37 


30 

* 

- 

58 

56 

23 

29 

0 


V 0 

0 

0 

59 

21 

23 

40 


27 29 2^ 
24 58 32 

22 27 II 

59 29 
59 35 
59 40 

23 40 

23 4 < » 
23 37 ^ 

19 55 5 

17 21 58 
>4 47 32 

59 46 
59 50 
59 56 

23 32 gj 
23 23 Iffl 
23 13 a 

12 II 30 
9 33 29 
6 53 5 

60 - 
60 6 
60 10 

22 59 1 
22 43 K 
22 24 g 

4 9 55 
K I 23 27 
28 35 ■ 

60 13 
60 21 
60 24 

22 I i 
21 36 e 
21 6 ® 

25 37 50 

22 37 10 
19 29 43 

60 29 
60 36 
60 41 

20 31 K 
19 58 S 
19 10 g 



tO: 2 30 37 

59 .* 

25 29 

3 2 

5 • 28 

59 7 

23 28 

1 ‘ r> 

7 32 47 

59 '2 

23 21 

i ^ 

10 4 55 

59 «8 

23 iS 

35=. 

12 38 2 

59 2; 

23 IO 

^60 

15 12 28 

59 27 

22 57 

a > 

•7 48 30 

59 32 

22 42 

3 R ? 

20 26 31 

59 38 

22 2C 

1 9? 

23 6 55 

59 44 

22 6 

?,O0 

25 52 5 

59 49 

21 37 


28 36 33 

59 54 

21 15 


»n • 27 . 

- 

20 42 


4 22 • 

60 6 

20 8 

^14 " 

7 22 50 

60 II 

19 31 

315 2 , 

IO 30 20 

60 17 

18 47 

?i6 3 

13 46 - 

60 22 

17 57 

3 17 g 

17 12 - 

fo 28 

17 - 

3 i 8 i. 

20 51 - 

60 33 

15 58 


24 47 15 

6o 37 

14 35 

320 

29 7 37 

6d 43 

l 

^21 

t 4 4 H 

60 52 

11 56 

i 22 

10 3 57 

61 - 

8 4 " 

323 

18 4‘ - 

61 5 

4 59 

1^3 10 

20 50 45 

61 7 

3 59 

ii-\ 20 

23 42 »8 

61 9 

2 40 

i 25 29 

30 - - 





IZ =1 
o. 

ij S- 

»5 ? 

i6 I- 

>7 3 
»8 ^ 

•9 

20 

21 


12 48 - 

9 9 - 


5 12 45 
52 23 

*5 59 46 


22 

3^ 10 


19 56 ^ 

II 19 10 

9 9 15 


23 20 
23 29 


6 17 40 
* - - - 


60 50 
60 ss 


60 58 

61 2 
61 4 
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DE ORGANICO APPARATU ASTRONOMICO. 4» 

SECTIO II. 

De Mlrume/^to a Culminatiomhus, 

SIVE 

Del^uhis dioptrico-telefcopicis in plano Meridiani 

mobilibus. 

A duflu line® Meridian® tranfitur ad ipfius Meridiani circuli pofitum ,quo con- 
fticuto uti liceat ad obfervandos traniitus fidcrum culminantium. Ad id olim 
erigebatur fuper Meridiana linea filare triangulum, per quod (ctfi Meridiano 
conpueret ) ruditcr definiebatur fideris tranfitus , & plerum^e priusquam 
Meridianum attingeret , vel poftquam ab eodem receilcrat. Tutius deinde 
per Quadrantem fixum, a punfiis aliquot squalium altitudinum corrcfponden- 
tium squidiAantem, dirigebatur ad allrum culminans alhidada fimplex vcl te- 
Icfcopica i raro tamen absque aberratione aliqua, quoniam nec limbum Qua- 
drantis prorfus Meridianum conllitui, nec alhidadam ipfi limbo conflanter pa- 
rallelam fervari pofle abunde compertum ell. Aptius demum res peragi coe- 
pit per tubum telefcopicum , qui lic in orbem moveatur, ut ejus linea dioptri- 
ca circulum in plano Meridiani delcribat. Hujusmodi tubus, ne ab eodem pla- 
no recedat, affigi poteft longo axi , volubili circa polos horizontales , parieti- 
bus utrinque innixos. Tali utebatur Ulullris olim Danis Mathematicus Olaus 
Roemerus, ejusque Auditor & Socius, deinde Succeflbr Clar. Petrus Horre- 
bowius inObfervatorio domeftico, & inTufculano, additis in priori arcu con- 
centrico, inpofteriori rota vel integro circulo, ut fimul obtineretur declinatio 
fideris obfervati. (.) Poteft etiam in conceptaculo ferreo, vel orichalcico, cir- 
cumverti axis conicus una cum fibi adilriclo fcapo parallelcpipcdo,cui telelco- 
pium inclufum fit, rcfpeflu axis apte difpofitum, ut Celeb. Manfredius obiter 
indicavit, (i) Poteft quoque circa fixum conicum axem volvi filliila quspiam, 
ipfi exafte congruens, fecum ferens duplicem fibi confolidatum tubum tclcico- 
picum,quemad modum mihi poft varia experimenta vifum cft omnino condu- 
cibile. 

Equidem ad imitationem Rcemeri circulum initio addideram, fcflore majoris ra- 
dii ad ufum perpendiculi longioris inftruftum ; fcd quum res non apte fuccc- 
deret, cenfui cumManfredio altitudines quadrante potius aut alio inllrumento 
definiendas: hoc vero unice culminationibus dellinandum clTe, multumque in- 
de prsftitum iri exiftimavi , fi harum determinatio exafte obtineatur. Alte- 
rum autem addidi tubum, in fitu tamen inverfo, vel in oppofita direflione,tam 
ad firmiorem inftrumenti confiftentiam , quam ad faciliorem & promptiorem 
ejus ufum in obfervandis aftris,qus fere fimul Meridianum attingunt, Icd in par- 
tibus ejusdem oppofitis. Addidi quoque parvum femicirculum, tubis affixum, 
ut ad ejus perpendiculum gradu nots altitudinis addufio, tutius ad ipfum fidus 
alteruter tubus dirigeretur. 

Porro quocumque libuiflet ex tribus expolitis modis telefcopia circumvolvere , 
quatuor erant conditiones fimul combinandx , problema difficillimum in hac 

L organi- 

(aj Btfi AJlm. Cy. XU. «§• a> 7 . (■ *. » 7 . d" Ctf. XfUl.t%. 143. Hnnidiris, 

in 4« 

(b) Bfhtmtrid. 2 b«. /. bitrodnS. LiS. ll. Caf. IX. 4 f. 107. Bmmid 17 /r- i» 4 ** 
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LIBER II. 


Tab. I, 
Fig. I, 


organica praxi aftronomica conllituentes : i * nempe ut linex dioptricxutrius- 
que telefcopii uni plano, vel duobus contiguis inter fe parallelis, adbsrcrent: 
x«i* ut ambs normales eflent ad axem rotationis : j'** ut hic axis horizontalis 
eflet, adcoque circulus a dioptrarum rotatione genitus , verticalis fieret ; 4“ 
ut verticalis ipfe circulus Meridiano congrueret : yt* demum aceedebat non 
minus utilis quam necelFaria conditio , inllrumcnti nempe in ipfo ejusdem litu 
reftificatio ; fiquidcm moleftiflimum eft hujusmodi examen & correftionem 
alibi fufeipere, deficiente plerumque loci editi & apti commodo, vel aeris tran- 
quilli, aliorumque requifitorum fiibfidio. 

CAPUT I. 

De Partibus inflrumenti tam fixis , quam 

mobilibus, 

§. I. 

Dijpojitio Axis. 

I.T^Erreus arcus horizontalis A L B bafim inflrumenti conftituens, 
X? in duo brachia inaequalia, retSa & muro inclufa protcnfiis , fiib- 
jcfto lapideo fulcro D E, aliisque ferreis F F , F , F innititur & firme 
adflringitur. 

2. Arcui A B fuperadditum & firmatum efl fuppedaneum b G 
g H h 1 ad fiiftinendam laminam I L , quae ab horizonti cochlea G k, 
tam laminz partem crafliorem, infra fuppedaneum defcendentem,flria- 
tamque i, quam fuppedanei latera G g, H h pervadente, drea vertica- 
lem clavum ( quo lubjedbe alteri laminz adhzret ) horizontaliter mo- 
veri, nempe citra vel ultra retrahi, atque protrudi potcfl j per adjeifas 
vero anfas M N , O P arcui horizontali adflringi , & in qualibrt po- 
fitionc firmari. 

3. Altera lubje£b & interior laminaj horizontalis cum defcznden- 
te verticali alia connexa eft j hzcque verticalis motum aliquem habet 
in elevationem vel deprellionem ope cochlez verticalis Q_q , peculiari 
loculamento R s inclufz. 

4 . Per cingulos orichaldcos validosque z , z laminz I L adfer- 
ruminatos, & a cochleis chalybeis z, z coar<ftatos , eidem laminz I L 
adftridia eft fiftula I T V L, pariter orichaldca , externe c}'lindrica, in- 
terne conica , nimirum in V anguftior j hzcque fiftula arde intruftm 
continet pofteriorem partem axis chalybeiXY. Pars ejus anteriorTX, 
pariter conica, longitudinem habens unius pedis, & inT crafTitiem unius 
unciz, prominet extra fiftulam, ad ufiim reliqui machinamenti mobilis, 
lequenti $. deferibendi. 

5. Per 
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5. Per alias iniuper laminas, ferreasque zonas W v, ipfi arcui ad- Tab. i. 
ditas, fifhila T L fuperius inferiusque pnecingiturj ita ut a clavis ftriatis, <^'K- >• 
zonas ip& laminasque pervadentibus, filhilae pars poderior una cum in- 
clufb axe tantillum attolli poillt , aut deprimi , anteriori ejus parte liip- 
pedaneo interim adhzrente. 

Scholium. 


TiOtuiJJet, ut imtilU , omitti JiJiula T V, cui nempe flahiU axit quo- 
que immotus a cochlea in V adjiringitur 5 quia vero jam dijpqfita 
erat ad uftvn alterius axis, intra ipfam mobilis, eandem retmere expedie- 
bat , ad po/itionem novi Jiydque axis promptius determinandam. 

§. IL 

Stru3ura /Machinamenti mobilis. 

Figura 2“** integram exhibet inftrumenti compagem axi conjun£bm. 

Figura 3''* repraclentat inftrumentum, ab axe Ic|un<flum , in litu 
liio verticali, oculo in linea ipfius axis ad orientem protradla conftituto. 

Figura 4“ verticalem alium ejus profj)e6hjm oftendit, oculo in li- 
nea meridiana ad audrum produdla polito. Ut autem drudhira in- 
tegra diftindVe concipiatur, diflblvenda omnino eft machina, & per par- 
tes explicanda. 

1. Duo tubi orichalcici A B, C D direftiones habent oppofitas, a. 
axes zquidiibntes, & %uram coni truncati 5 ampliantur liquidem ver- 
ius lentem ocularem, utpotc firmiores, & telefcopiis majorem campum 
largientes. 

2 . Tres capfulz pariter orichalcicse F F, G H, I K , ex laminis 
cralTiuIculis compa< 5 be , xquales, & parallelepipcdx , integro (qui fieri 
potuillrt) graviori fcapo fubftitutz, tubos, quorum partes extremas & 
medias conlblidatas includunt, in ea politione detinent , & vicilllm ab 
iis detinentur. 

3. Fiftula orichalcica LM conicae cavitatis inducitur capliilz me- 
dix I K ulque ad FalciamL, per quam, (Imulque interioris orificii lim- 
bum exterius addridtum, capliilz condanter adhxret. Hxc fidula L Mrig.i.&a 
axem T X fibi congruentem exadte implet , eidemque addringitur a 
matrice M quz nullam luxationem , nec alium , nili rotationis motum 
relinquit. 

4. Virga ferrea O M N, in M inflexa , fidulz M L extremas al- 
ligat capliilas E F , G H , ne a prxordinata politione recedant Inter- 
media pars M annularis , orificium fidulz angudius, nimirum exterius 
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complectitur , fibi arCHfllme infixum. Extremis hujus virpe , fivc li- 

gamenti partibus O & N adhatrcnt clavi cylindrici. O o, N n, latera 
capiularum pervadentes , iisque ab adverfis matricibus in o & n adftri- 
Cti. Porro brachia M N, M O tamdiu extendenda fuerunt, donec ca- 
pfulis aptarentur in plano circiter ad axem reCto. Extremitates O & N 
utriusquc brachii utrinque dilatantur adp&q, ads&r,& cochlcss 
foraminibus p,qA r ftriatis infitse, caplulas in alterutram partem detor- 
quent , quantum rcCla utriusque politio exigit, intcrjeClas laminis cha- 
lybeis, ad cochlearum impullus fufti nendos. 

§. III. 

Dioptra fimpHces. 

Tab.i. T^Xtrem* utriusque capluk latus externum produChim eft utrinque 
Xli ad E & F, ad G & H , duClis per medium utriusque lateris reCbs 
lineis E F, G H, & ad has normaliter incilis laminarum craflltiebus in 
E, F, G, H 5 adeoque in plano per utramque reCbrn tranleunte, cap- 
lulasque omnes bifariam lecante. 

In reChs E F , G H difpofit* liint extra capfulas dioptrae fimpli- 
ces per confueta exigua foramina , Sc per crines foraminibus refpondcn- 
tes ; ita ut ex utraque parte , tam fupra quam infra tubos, collimatio 

f lateat ad objeda terrcftria & quandoque coeleftia. Quia vero tubi tc- 
elcopici utrinque prominent extra caplulas , lincasque E F, G H pror- 
Fis- 5 - fus abrumpunt aut impediunt , alia reCla linea I K , utrique reCbe E F, 
G H parallela , fubllituenda fuit , ut perpendiculum ab I vel K demit 
fum lineae I K congruere , adeoque rcCbs E F, G H acquidiftare pollet, 
ad ufum infra exponendum. 

§. IV. 

Dioptrae Telefcopic£. 

l.ORincs aut fila dioptrarum fimplidum extenduntur ad M & N trans 
& £ V-/ ampliora , vel ocularia tuborum orificia , ut telelcopicis etiam di- 

optris inierviant. Cochleola utraque ad M & N extrahitur, ut crinis 
limbo ejus perforato inferatur , liiacque matrici reftituta , in alterutram 
partem tantillum convertitur, donec iplc crinis lineae E F, vel G H om- 
nino congruat. Prius autem trans laminam,in eadem linea perforatam 
crinis cduftus trajicitur per claviculum adverfe parti appolitum, & cla- 
viculo hoc circumvoluto protenditur iplc crinis. 

2. Eodem artificio duo alii laterales in utraque laminarum adje- 
dti liint crines, a medio acquidiftantes. Omnes porro immoti manent 
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in eodem plano, quod locum allignat foco communi lentis ocularis, & 
objcdfivae: omnes quoque latent intra exiguas crenas laminis incifas,ne 
a mobili quadro fiffuix ocularis Ixdantur, vel a ffatione turbentur. 

3. Fiftuix A a , C c ad ufum lentium ocularium & amoveri T»b. I. 
poflunt, & ex duabus coalelhint orichalcicis, quarum amplior utraque 

A & C delinit in quadrum mobile intra laminas parallelas , & , pro- 
ut res exigit, telelcqpii campum percurrens, ut focus lentis ocularis cui- 
que filo vel crini relpondeat. Alix dux anguftiores fiflulx A & C, in 
quibus lentes oculares pofltx fiint , amplioribus A & C magis aut mi- 
nus inducuntur pro foci diftantia , vel oculi conftitutione. Dux de- 
mum fiftuix B b , D d , in quibus objeftivx lentes liiis inclufe locula- 
mentis culfodiuntur , indudbx fiint tubis ad datam foci diflantiam , & 
in hac politione firmatx. 

4. Utriusque lentis , objedlivx & ocularis, loculamentum cylin- 
dricum helice adflringitur orificio interno , & expanlb , fiftulx inter- 
nx B vel D indudtx tubo telelcopii , a quo ad libitum extrahi po- 
tert. Orificium hoc cxpanliim, excentricum eft ipli fiftuix, ut ea cir- 
cumvoluta , centrum lentis, & integri loculamenti, cui lens inclula la- 
tet immobilis, adducatur ad congruam diflantiam ab axe tubi. 

CAPUT II. 

Cr it er ia quadam ad multiplex examen inflrument\ 

ejusdemque reBificationem fpeQantia. 

Ex haftenus pracmilPa deferiptione liquet in potcftate quidem fuilTe, tam axem 
verticaliter & horizontaliter, quam lineam dioptrarum utriusque telefcopii & 
ratione alterius , & refpeflu axis orientem vel occidentem verfus promove- 
re. Summa difficultas erat in difeernenda & axis,& dioptrarum reda conlli- 
tutione. Ad hanc porro debui per plura molellaque tentamina gradatim ac- 
cedere : nimirum ad planum quodpiam, deinde ad planum verticale, demum 
ad meridianum. Ne autem tumultuarie agendo verterem, ut in proverbio cil, 

Ixionis rotam, vel Siiiphi faxum verfarem, fequentem mihi theoriam prtemifl. 

DISSERTATIO I. 

De variis plani dioptrici a verticali,^ dioptrarum 

axis ab horizontali plano deviationibus. 

Planum dioptricum E F G H , per dioptrarum lineas E F , G H , perque tubo- Fig. 7. 
tum axes E H, F G dudum , fecari concipiatur ab aliis duobus planis ad invi- 
cem redis, & per inftrumenti axem A X tranfeuntibus , quorum unum lineis 
dioptricis, aliud tuborum axibus squidiftet; fmtque horum planorum cum pla- 
no dioptrico fediones reft® line* M A N, O A P, qu* utique normales elTe 
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debent ad axem AX,ut planum dioptricum ad eundem axem fit reflum. Li- 
cebit itaque aberrationes tam utriusqne lineie dioptricae G F , E H , quam li- 
nearum E H, F G, five axium utriusque tubi, a perpendiculo, vel a verticali 
plano ad axem ret:lo,in laminis dioptricis deprehenfas, ad unum idemque pla- 
num verticale , atque ad unicam Uncam M N compendiofius revocare. Pla- 
num autem verticale, in quo linea M N fillitur, tranfit per axem inllrumenti, 
vel ab illo squidillat ; eft enim planum verticalis primarii , utpote refti ad Me. 
ridianum, cujus axi congruere concipitur iuilrumemi axis A X. Sit itaque 

THEOREMA I. 

Tab. II. re£b linea M N , mobilis circa pundhim A cujuspiam Ibbilis axis 
Fijj. I. i 3 X A Y, llftatur ad perpendiculum P Qj deinde litum invertens , & 
eundem cum immoto axe anjrulum retinens, ad perpendiculum redeat, 
redbacritad axem, & hunc horizontalem. 

DEMONSTRATIO. 

I Dem angulus M A X, liipra & infra axem, ante ac poft inverfionem 
congruit utrique P A X, & Q_A X j adeoque ambo reda liint, & 
axis A X, utpote ad perpendiculum redus, horizontalis eft. q. e, d. 
THEOREMA II. 

S I reda M N verticalis fuerit j deinde poft ejus inverfionem circa im- 
motum axem A X deviet a perpendiculo ex N demiftb , angulus 
^ ^ obtufus ( Fig. 2 . ) vel acutus ( Fig. 3. ) diftert a redo (emifle 

deviationis A N Qj eademque differentia deviabit axis ab horizontali 

HO. 

DEMONSTRATIO. 

I. \ Nguli M A X, X A M aequales lupra & infra axem ( Fig. 2. & 
3.) differunt a duobus redis angulo M A Nj ergo angulus idem 
conftans M A X differt a redo lemifte anguli M A N, five lemifte de- 
viationis A N Qi 

2. Duda Z A normali ad X Y, bifariam lecabitur angulus M A N 
ob angulos M A Y, NA X (Fig. 2.) aequales , vel N A Y,M A X 
( Fig. 3. ) 5 adeoque fi a redis angulis M A O, Z A X, communis au- 
feratur Z A O ( Fig. 2. ) vel M A X ( Fig. 3. ) remanebunt O A X, & 
Z A M aequales- q. e. d. 

THEOREMA III. 

Fig. 4. perpendiculi deviationes A M X , A N Y, in prima & fecunda in- 
i 3 verfa politione lineae M N fuerint aequales, & ad partes diverl^, axis 
A X horizontalis erit 5 linea vero M N ad axem obliqua, Sc vicifllm. 
DEMONSTRATIO. 

R Eda Z A, normalis ad axemX Y, bifariam lecans angulum M A N 
ut fupra , efficit utrumque angulum Z A M , Z A N aequalem 
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utrique M , & N j ergo verticalis erit, utpote parallela perpendiculis ipfi T»b. n. 
contiguis : adeoque ob angulum M A X aequalem angulo N A Y, to- ^ 
tus Z A X aequabitur toti Z A Y j proinde uterque rec^s , & axis ho- 
rizontalis erit. Quia vero Z A X re6his eft, patet M A X acutum efle, 
lineamque M N obliquam efle ad axem. 

2. Quoniam A X ponitur horizontalis , adeoque uterque angulus 
Z A X , Z A Y reftus , demtis «qualibus M A X , & N A Y (aequali 
ad verticem oppofito X A M,) reliqui Z A M, Z A Naequales eruntj 
adeoque deviationes perpendiculi in M & N fient aequales. 

THEOREMA IV. 

P Erpendiculo ex M a linea M N, & ab eadem inverla ex N aequali- Fig. j. 

ter ad eandem partem deviante , linea M N re< 5 ta erit ad axem j 
axis vero deprefliis liib horizonte ad eandem partem tota deviatione per- 
pendiculi , & viciillm. 

DEMONSTRATIO. 

l.pUndhimMin verticali pofitione inverfa lineae MN, occupat locum 
X pund>i N, quoniam angulus A M Quidem manet j itaque angu- 
lus M A X «quatur angulo N A X , adeoque uterque redbus. Du6hi 
vero verticali A Z, five normali ad horizontalem H O , alterni M, & 

M A Z aequales erunt : & a redlis Z A O , M A X demto communi 
M A O, reliqui Z A M, five M & O A X manebunt aequales. 

2. Quia M N redba ponitur ad axem A X, circumvoluta mane- 
bit in eodem plano ; adeoque retenta eadem inclinatione ad horizonta- 
lem A O, eadem habebitur perpendiculi deviatio, q. e. d. 

THEOREMA V. 

S I deviationes perpendiculi ad easdem vel diverfc partes fuerint inac- F*s- 6 . 

quales, erit linea M N ad axem obliqua , & axis A X pariter obii- 
quus ad horizontem 5 ita tamen ut deprefiio axis vergat ad illam par- 
tem, in qua major fuerit deviatio perpendiculi. 

DEMONSTRATIO. 

P Ars prima patet ex praecedentibus. 2‘*‘- Deviet perpendiculum in 
fecunda politione angulo N , majori quam M j quoniam du6fa 
verticali A Z, alternus M A Z minor efl quam Z A N , diftabit M A 
a verticali Z A minus quam N A j itaque A V dividens angulum M A N 
bifariam , cadet inter Z & N. Sunt vero anguli V A Y, Z A H redh; 
adeoque demto communi VAH, deprefiio H A Y verget ad partem 
majoris deviationis N. q.e. d. 
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Scholium. 


TJJ^eum conjtderata fuit dire£}io verticoTu Unece M N congruens p^- 
pendi cub , vel devians ab eodem. Super e ft nunc conjiderandu ejus- 
dem !ine<e direSio boriaontalis , vel ad boriaontem parumper inclinata. 


THEOREMA VI. 

S I linea M N , mobilis circa fixum axem A X dirigatur ad objcftum 
quodiibec V , & inverfa maneat in eadem diredbone N A V } an- 
gulus rotationis M A X redus erit, & vicillim. 

DEMONSTRATIO. 

ParsI. /^Uoniam diredio linea: M A N non differt a diredione 
vX NAM, nili ratione inverfionis ejusdem line:t, qusc nem- 
pe in utraque pofitione congruit lineae redae O A V , angulus idem & 
conflans M A X congruit utrique V A X , & O A X j adeoque re- 
«dus efl. 

Pars II. Quia linea MN in prima pofitione aptatur lineae O AV, 
& angulus M A X redus efl , etiam O A X , & nuic deinceps conti- 
guus VAX redus erit 5 adeoque invertendo lineam M N , idem an- 
gulus M A X congruet aequali & redo V A X j itaque reda N M con- 
congruct reda: O A V. q. e. d, 

COROLLARIUM. 

L inea M N circumrotata manet in eodem plano ad axem red»; adeo- 
que pars utraque A M , & A N circulum deferibit. 

THEOREMA VII. 

S I poft femirotationem linea N M aliam habuerit direddonem, juxta 
lineam v. gr. P A T, a priore O A V divertam , angulus M A X 
acutus, vel obtulus differet a redo femiffe deviationis V A T. 
DEMONSTRATIO. 

A NguIi O A X, T A X, five duo M A X ambo acuti, vcl ambo 
obtufi , differunt a duobus rc 6 b‘s angulo T A V j itaque unus 
M A X a redo differt femiffe deviationis V KT.q. e. d. 

COROLLARIA. 

I.CI fecunda diredio fuerit orientalior axe A X orientem verfus dirci- 
>3 do , angulus M A X acutus erit j iin occidentalior , angulus 
erit obtufus. 

II. Ejusdem lineae M N partes A M, AN, ad axem obliqux 
deferibent fiiperfides conicas, ad verticem A oppofitas. 
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DISSERTATIO IL 

De imqualibus temporum intervallis ab appulfu 

ad appulfum^ deinde a reditu ad reditum binorum fiderum in- 

errantium ad meridianum erroncum,fupra iS infra polum. 

Congruentia perpendiculi , ex oppofitis punftis & ad utramque partem demifli, 
manifefte ollendebat axem inlbumenti horizontalem elle. Congruentia itidem 
collimationis utriusque, direfts ac inverfa ad idem objeflum , indicabat pla- 
num dioptrarum fimplicium rcclum ciTe ad eundem axim. Non tamen inde 
confequebatur , planum dioptrico - telefcopicum rectum pariter ad axem exi- 
ftere, nili prius congruentibus, vel tequidiltantibus ambobus planis j nimirum 
dioptrae fimplicis & tclclcopicaf. A direflione autem dioptrae fimplicis,utpote 
non fatis certa, & pluries erronea, vel faltem lubrica, in hoc examine certitu- 
do furticiens nec obtineri, nec exigi poterat. Quumqiie de feliciori exitu fol- 
licitus eflem , & tranfitus matutinos ac vefpertinos binorum lidcrum femper 
apparentium conferrem , nova mihi methodus affullit , ex oppolitis hujusmodi 
tranfitibus concinnanda, quae \mlgatae alteri altitudinum corrclpondentium a?qui- 
valeret ; quippe in eo pn-ccllcret, quod non integris horis indigeat , fcd ple- 
rumque nonnili paucis minutis , quae fluunt inter momenta trai fituum utrius- 
que lideris per Meridianum fupra & infra polum ; ut nulla fufpcio haberi de- 
beat de penduli ofcillatorii fallacia , &: duae folummodo requirantur binorum 
fiderum obfervationes, plerumque in crepufculis , vel non procul ab iisdem in- 
ftituendE. Id ego amicis aliquot Aftronomis pridem fignificaveram , quando 
ex edito praeclaro libro Petri Horrebowii praelfantifllmi Danorum Aftronomi 
mihi conltitit eundem quoque de re hac cogitafle. Innuit enim : (4) „Si binas 
„ ilcllas fixas uti lucidam Lyrie & quamcunque in Urfa majore infignem fu- 
„ pra & infra polum in meridiano obfervavilTemus , ex collatis temporum in- 
„ tervallis manifeftum fuilfet, quemnam in coelo circulum revolutus tubus dc- 
„ fignalTct i maximumne an minorem , an meridianum ipfi inclinatum vel pa- 
„ rallclum. Sic neque opus fuilfet parallelifmum machins antea corrigere , 
„ de qua correftione 5 . jSi. neque litum rotae ad perpendiculum explorare. 
Haftenus ille, nec plura fubjungit. Elio igitur : 

THEOREMA I. 

I Ntcrvalla temporis ab appullu fideris cujuspiam S ad Meridianum in 
S fupra polum P, adoppofitum appullum alterius F ad Meridia- 
num eundem in N infra polum; deinde a reditu prioris ad Meridianum 
fiib polo in R, ad oppofitum reditum pofterioris culmitiantis in M, a:qua- 
lia funt in quibuslibet ab invicem & a polo confpicuo diftantiis. 
DEMONSTRATIO. 

E t Meridianus S M P N N R, & horarius F P G parallelos fide- 
rum bifariam dividunt, & hinc inde arcus F N, G M fiipra & infra 
polum xquales abfeindunt; itaque fidere S redeuntead Meridianum in R, 
aliud F redibit in G ad fuum horarium,in quo fuerat quando prxccdcns 

N fidus 

fO I«n>. &■/. Afram. S-jfO.f. ir>- 
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fidus appulerat ad Meridianum in S j adeoque fidus F ad Meridianum 
redit in M poft peragratum arcum G M atqualem arcui F N j ficque 
tantum temporis impendit ut ad Meridianum perveniat poft praece- 
dentis appul^m , quantum ut redeat, poft reditum ejusdem praecedens 
tis. (j. e. a. 

Scholium I. 

T\!amtur oppojiti appulJuM , ^ oppqfiti reditm ad Meridianum, quia 
^ in oppojitis punais utriiaque paraBeti contingunt J alterutro nempe 
Jidere aginante , alioque ad infimum fui paralleli punitum defendente, 
©* vice verfa , poft peragratum ab utroque Jidere fui paraBeU oppqfitum 
femicireuhim. 

Scholium II. 

Tf^Adem eft demonflratio de fderilus utcumque conjunitis , quorum 
^ utrumque Jit fupra vel infra polum , vel in fui paralleli femicirculo 
cfcendente, vel defendente : imo nuOa opus ef demonftratione, quum fde- 
ra Jint fixa , ^ in iisdem horariis tam fpra quam infra polum. Mcr 
tus autem diurnus in longitudinem quum prorfa imperceptibilis fit (Jt 
quidem annuus 51" ) ntillam variationem inducit. 

Scholium III. 

T Iceret quidem ex ohjervato unius aijtalihet fideris inerrantis ^ nun- 
^ qmxm occidentis appulfis , & reditu ad dioptram telefiopii, de re- 
fla vel erronea conftitutione inftr umenti judicare, prxfertim eligendo Ji- 
dera ALquatori proxima , fi adejfet horologium , quod motum unifor- 
mem, tequalem fervar et ofiUlationem. Quia vero automati frufiu- 
ra, quamquam hifie temporibus ad infignem perficiionem promota, me- 
talli natura, dinerfa gravitas , Jiccitas , humi ditas aeris, abaque acci- 
dentia motum penduli fepe variant , vel ab omni fallacia /ujpicione 
immtmem haberi nonfinunt 5 duorum faltem fiderum inerrantium oppo- 
fiti appufns, & reditus ad Meridianum conferendi erant, talia vero fi- 
dera ex femper apparentibiu prima , fecunda, vel quandoque tertia ma- 
gnitudinis eligenda, qua ad horiaontem magis defenderent , adeoque pa- 
rallelos, quantum res patitur , majores motu finfibiliori deferiberent, 
nec tamen a vapori ku horizontis occultarentur : qua infuper parum ah 
oppofitione di flarent, ut intervalla tempork minora, ^ ab horoUogio mi- 
nus vitiata contingerent. 

Scholium 
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Scholium IV. 

jyRopq/ttum mihi erat per fekHa bujufmodi Jidera, injlrwnenti de quo 
^ agitur reEiiJicationemft^ci^e i Meoque conjidermda erat pqfitio tu~ 
horum, fiue piani aut radii dioptrici, re£la ^ obliqua ad axem injiru- 
memij deinde, radio dioptrico normaliter ad axem dif^ojito , conjide- 
randa manebat conjlitutio axit re£la £? obliqua ad planum Meridiani. 

Ex prima erronea pojitione , fiue obliquitate tuborum ad axem 
conjequitur fiderum tranjitm objervari extra Meridianum , eorumque 
hca referri ad circumferentiam circuli non maximi, a Meridiano aquu 
dijiantu. Linea fiquidem dtoptrica oblique interfecans axem, dum circa 
eundem votuitur , Jixo manente angulo pq/itionis , defcribit fuper fides 
conicas communem verticem habentes , quarum bafes funt circua a Me- 
ridiano aquali ter dijjiti , paucis tamen in cafu nojlro fecuntfis, fiue uno 
alter oque minuto circuli maximi. 

Proinde fiderum culminantitm vel infime dejcendentium arcus exi- 
gui , a Meridiano ejusque par obelo intercepti, etfi vere fint inaqualiter 
curvi, atque inaquales fisorum parallelorum partes exifiant pro majori, 
vel minori poli vicinia ^ fi tamen non nifi paucula quadam minuta con- 
tineant , finfibi liter inaquales ejje nequeunt , quum infinfibiHter dif ere- 
pent a communi perpendicido/netiente diflantiam paralleli a Meridiano ^ 
fiquidem , ut conflat ex tabulis finuum ^ tangentium , finus etiam IO 
minutorum a fisa tangente non differt ,• adeoque nec arcta ipfe intcrce- 
ptus, qui vere major ejl finu, minor autem tangente. 

Si enim fiat ut Wi ad 355 : ita radiia 10.000000 ad femicircum- 
ferentiam 31415929 , harum 2988 continentur in arcu lo' minutorum 
totidem quoque partium invenitur in tabula fima 10.' minutorum. 

Sit deinde d B finus 2' in paraReh Capra, eademque tineola d B Tab 
five D E,fintu quoque fit 2' in parallelo ftella /S in dorfo Urfa minoris , 
diftante a polo 14“ 48' , hujta difiantia finus invenitur 25545 par- 
tium , qualium radita eJl lOOOOO. Quoniam vero Capra dijlat a po- 
lo 44® 19' , cujus finm 69862,' erit ut ^545 ad 69862; ita 2' ad 5* 
pro arcu D E, qui tamen nondum differt ab ejus fitiu. Quare ar- 

cus 2, w/3 minutorum finfibi liter non differt ab ejus finu , quando etiam 
radius minor non nifi triens ejl radii majoris j adeoque minus dtffcrunt 
exigui arcus ab eorum finubus , vel inter fi, qtumdo proportio radiorum 
minor ejl, ut in paraUetisCaprte,^ Draconis: Cygni lucicLe, ^ peitis an- 
terioris UrfiiC majoris ; prima, tertia, quinta , fiptima Urfa majoris, 
oppofitarum CaJJiopea ^c. 

Ex altera erronea pojitione axis , horiaontatis quidem, fid obliqui 
ad planum Meridiani, fiquitur ohfervari fiderum tranfitus per vertna- 
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. km quempiam Meridiano contiguum ^ ita ut aberrationes fuccejjhe mu 
nuantur ab horizonte ad verticem , ubi prorfus evanefcunt. Jam ita* 

que aberrationes ipjat aggrediar in utroque meridiano erroneo j prius 
nempe in eo, qui tantillum a vero eequidijieti deinde in alio qui pauUulum 
a vero declinet. 


THEOREMA II. 

Tab.lV. 1 1 ■'Empora inter oppofitos duorum fiderum inerrantium S & F , vel 
Fig. 2. X S & G, I^per apjwrentium, utcumque oppoiitorum , & a poIoP 
quaii atquidi/hntium appulfus ad circulum quempiam S Q_F> Meridia- 
no M P N parallelum ( quem meridianum erroneum appellamus ) & 
inter oppofitos reditus ad eundem , alterutro nempe fidere culminante, 
alioque ad infimum Iui paralleli gradum defcendente , dificrunt quadru- 
plo temporis , quo percurritur communis paralleli arcus F N five M S, 
a Meridiano vero & erroneo interceptus. 

DEMONSTRATIO. 

Imo \ \iJjo fidera S & F fimul attingant meridianum erroneum , v. g. 

■L\. occidentalem s Q_F j S nempe paullopoft fiiam culminationem, 
& F paullo ante luam infimam depreflionem. Dudhis concipiatur ho- 
rarius F P H , qui a parallelo communi abicindet arcum H M aequa- 
lem arcui F N 5 fitque arcus H K duplus ejusdem H M , five prioris 
M S. Quoniam fidus S delcendit per O ad N , & aliud F aicendit per 
E ad M, eodem momento pervenient ad F & K, quum arcus F E K, 
S O F fint aequales, ambo nimirum deficientes a Icmidrcumferentia pa- 
ralleli communis duplo arcus M S , aut F N : itaque ut fidus F pofi- 
quam fuerit in K redeat ad meridianum erroneum in S , peragrandum 
adhuc habet arcum K S quadruplum ipfius M S , vel F N, 5’. e. i’™'" 
2'’®- Sit alia ftella fixa in G, perveniens ad meridianum erroneum 
in F infra polum poft appulfiim praecedentis alterius S lupra polum , in- 
tervallo temporis per arcum G F j igitur eodem intervallo poft ftellam 
F redibit ad meridianum erroneum in S. Quumque ftclla F redeat ad 
eundem meridianum poft praecedentem S quadruplo temporis per ar- 
cum M S , lequitur ftellam G redire ad S poft aliam S ad F, tempore 
per arcum GF, plus quadruplo temporis per arcum F Nj adeoque tem- 
pus ab appullii ad appullum differre a tempore reditus ad reditum qua- 
druplo temporis per arcum F N. q. c. alterum. 

3 *‘“- Eadem erit dcmonftratio , fi meridianus erroneus H R L 

E onatur orientalis , quia nempe arcus L E H pariter differt ab alio 
[ O L quadrupb arcus H L, five L N j item res eodem modo Ic 
habebit, fi appulfus fideris S fupra polum pofterior fuerit appullii alterius 
F infra polum &c. 

THEO- 
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THEOREMA III. 

I Ntcrvalla temporis ab appullli ad appulilim , deinde a reditu ad redi- Tab. V. 

tum iiderum , a polo inxqualiter dilbntium , ad meridianum erro- f'g- J- 
neum a vero xquidiftantem , differunt duplo temporis , quod debetur 
differcnti.e arcuum T L , M S , fi fidera S & L conjun6b fuerint , vel 
fiimmx arcuum F K, & M S, fi fidera F & S fuerint oppofita. 
DEMONSTRATIO. 

Pars LT^Udas horariis P LB, P F C fecantibus parallelum majorem 
JLI in B & C, erit B S vel R C exceflus arcus LT lupra M S, 
vel arcus F K lupra N R j adeoque tempus per B S differentia tempo. 
rum per L T & M S. Eli autem differentia arcuum S O R & B O G 
dupla unius arcus B S , vel C R 5 ergo lidus L delcendet ad F citius 
quam S ad R duplo temporis perB S, erat primum. 

Pars II. Sidus F redit per E ad L ferius quam L per O ad F 
quadruplo temporis per F K five T L {per Theor. II.) five quadi^Io 
temporis per M B , five duplo temporis per utrumque arcum L T & 

M B 5 lerius autem quam S ad R , duplo temporis per F K— f- duplo 
temporis per M S, adeoque duplo temporis per lummam arcuum F K, 

& M S. quod erat alterum. 

COROLLARIA. 

I. T TT differentia finuum MI, T Z diftantix fiderum S & L a po- 
lu P ad Sinum T Z , dil^ntix fideris L propioris : ita femidifi 
ferentia temporum inter contiguos & appullus & reditus &c. ad tem- 
pus per M S , five per arcum paralleli majoris , a Meridiano vero & 
erroneo interceptum. 

Eli enim tempus per L T , five per B M , ad tempus per M S , ut 
M I ad T Z ( per fequens theorema, quod ab hoc non dependet ) ergo 
dividendo ut M L — T Z ad T Z j ita tempus per B S ad tempus per 
S M. 

II. Ut fiimma finuum M I, T Z diffantix fiderum S & F 
a polo, ad finum T Z, diffantix fideris L polo propioris : ita lemiliim- 
ma utriusque differentix horarix inter oppofitos & appullus & reditus 
ad meridianum erroneum ad tempus per arcum M S , a Meridiatu ve- 
ro & erroneo interceptum. 

Quia enim M I ad T Z ut tempus per L T vel F K ad tempus 
per M S , erit componendo, ut M I — T Z ad T Z , ita tempus per 
M B > 4 - M S ad tempus per M S. 

, O Scholium. 
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Scholium, 


Tab. V. f^Uta M 2-4» T 2 aJ ‘t 2 majorem habet rationem, quam M. I — 
T 2 ad eandem T 2, patet praferendos ejfe appulfus ^ reditus Jide~ 
rum oppofitorum. 

THEOREMA IV. 

T Empora , quibus duo fidcra qustlibet S & F, a pob P inaequaliter 
diirantia, peragrant fiiorum parallelorum arcus F K, M S , a Me- 
ridiano vero & erroneo interceptos, reciproca llint Onubus dilbintiarum 
a polo P. 

DEMONSTRATIO. 

S Unt enim in ratione direfta Ipatiorum, & inverft celeritatum- Porro 
(patiola five arcus F K, S M in tantilla didantia Meridiani veri, ali- 
quot paucula minuta fecunda horaria non excedente, fenfibiliter inter fe 
non diffirunt. (^perSchol. IL Theor. II.) Celeritates autem fiderum fc 
habent ut circumferentiae motu diurno ab iisdem deferiptaej adeoque ut 
radii , five ut finus difbntix S P ad fbum diflantix F P j ergo tempus 
per M S ad tempus per F K eft ut reciproce M 1 ad T Z. q.e.d. 
THEOREMA V. 


% 4 - T^^Empora inter fixorum fiderum oppofitorum, & in vertice V culmi» 
X nantium appulfus in S & F, ad verticalem quempiam a Meridiano 
declinantem, & inter fiibfcquentes reditus ad eundem in F & S, difcrc- 
pant duplo temporis per arcum F R paralleli communis , a Meridiano 
M P R & verticali F Q_V interceptum. 

Dicuntur quoque oppofiti & appulfus & reditus duorum fide, 
rum , utcumque oppofitorum ad hunc verticalem MeridiatK) propin- 

3 uum , quia contingunt in oppofitis fere pundbs paralleli communis ; 

Iterutro fiquidem fidere culminantc, alioque accedente ad horizontem, 
& viciflim. Quia vero hic verticalis, utpote tantillum a Meridiano de» 
clinans, plerumque cum ipfb confundi fblet, ideo non improprie meri- 
dianus erroneus vocari potefb 

DEMONSTRATIO. 

fig. 4 . Qlt declinatio v. gr. ad occidentem , ejusque menfiira fit angulus 
i3 R V F , fintque l°"' appulfus fiderum fimultanei j intervalla ita- 
que appulfuum , & redituum diferepabunt toto tempore fluente a re- 
ditu prioris fideris ad reditum poflerioris. Quoniam fidus S redit per 
O ad F poft cmenfum arcum S O F , qui a femicircumferentia dencit 
arcu F R j fidus autem F ad culmbationcm afeendit pofl peragratum 
arcum F R E S, qui femicircumferentiam excedit eodem arcu F R, hi 
duo arcus inter fe difierunt duplo F R 5 adeoque reditus poflerioris fi- 
deris 
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deris F ad S lequitur poft reditum prioris S ad F, tempore per duos ar- xab. v. 
cus F R, nempe duplo temporis per arcum F R. quod erat primum. Fig. 4. 

Sint fecundo disjun6U appulfus fidcrum S & G , intervallo tem- 
poris per arcum G F 5 itaque G redibit ad S poft aliud F, tempore per 
G F 5 fed F redit ad S, poft S ad F, duplo temporis per F R ( ut fijpra) 
ergo G ad S , poft S ad F , tempore per G F , — duplo temporis per 
F R ; ad.oque differentia temporum ab appulfli ad appulfum , & a re- 
ditu ad reditum dupla erit temporis per F R , quod erat alterum. 

Eadem prorlus erit demonftratio pofito verticali VTK ad orien- 
tem meridiani S P R. Si enim fidus alterutrum fit in K, aliud in S, re- 
dibit S ad K poft K ad S, duplo temporis per K R. 

Si denique fit alterutrum fidus in K, aliud in L , hoc appellet ad 
S poft appulfuin fideris alterius K ad meridianum erroneum , tempore 
L S. S autem ad K, poft K ad S, duplo temporis per K R j adeoque L 
ad K, poft K ad S tempore per L S duplo temporis per K R j ita- 
que intervalla & appulfuum & redituum differunt duplo temporis per 
arcum K R. quod erat tertium. 

COROLLARIUM. 

U T Unus totus ad finum diftanti* S vel F a polo Pj ita tempus per 
arcum F R ad tempus per G H arcum horizontis , quo metimur 
declinationem verticalis a Meridiano. Quamvis enim parallelus E K 
K O S ad horizontem inclinetur; parvuli tamen hi arcus F R, G H , 
ctfi excentrici , quia ptuca fecunda horaria continent, fenfibiliter differ- 
re neqeunt. 

THEOREMA VI. 

T Empora, quibus duo fidera fixa S & F, vel S & G, a polo P insr-Tib.vl 
qualiter dillita, percurrunt fuorum parallelorum arcus R T, F N 
infra polum , vel S M , G L fupra polum, a Meridiano vero M P N , Tab. ^ 
ic erroneo S QF interceptos , rationem habent compofitam ex direda 
linuum diftantiat fingulorum arcuum a vertice V, & inverfa finuum di- pig. g. 
ffantia: a polo P. « 9 - 

In Figura 5, & 6 parallelus alterutrius fideris tranfit per verticemVj al- 
terius vero inter polum & verticem, vel inter verticem & /Equatorem. 

In Fig. 7 ambo fidera culminant inter polum & verticem. 

Infig.g fidus unum culminat interpolum Sc verticem: alterum in- 
ter verticem & /Equatorem. 

In Fig. denique 9 ambo fidera culminant inter verticem; & /Equa- 
torem. 

O » DEMON- 
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DEMONSTRATIO. 


Tab VI. ^ |"'RianguIa Iphacrica VMG, VNF, VRT, item VM S, V L G 
vii. viii J. angulum ad V cxjmriiunem habentia , reftangula cenieri poliunt 
6- in M & L, in N & R ob adjacentes tantillos arcus, ab arcubus circulo- 
^ ^ rum maximorum lenfibiliter non de\’iantcs ( per Schol. II. Theor. II. 

pag. 51. ) adeoque proportionales limibus arcuum V M , V L , V N, 
T R (a) in eadem ergo ratione funt tempora , quibus percurruntur, 
& inliipcr in reciproca celeritatum utriusque lideris , aut circumferen- 
tiarum utriusque paralleli j adeoque radiorum S Z , N Q__, vel N D , 
live linuum diftantiac liderum a polo P. q. e. d. 

THEOREMA VII. 

Tab. VI. quaepiam llclla S in vertice V, aliaque utcumque ipli oppollta 

Fig. 5. i 3 F extra verticem culminat , erit differentia temporum inter earum 
oppolitos & appulfus & reditus ad meridianum erroneum, a vero decli- 
nantem, dupla temporis per arcum FN paralleli minuris, quando alia cul- 
minat inter polum & verticem : erit autem dupla temporis per arcum 
Fig. 6. R T paralleli majoris, quando alia culminat inter verticem &yEquatorcm. 

DEMONSTRATIO. 


Pars I.T\U<So per T horario P K T fteante arcum F N in K, fient 
xJ arcus F K, G M aequales 5 arcus vero N K, R T limiles. 
Porro ftella K redibit adM, poft M adK, live poli Sad T, duplo tem- 
Mris per K N (^per Theor. V.) F ad M, poli M ad K, live poli S ad 
T duplo temporis per K N •-J- tempore per F K ; ergo F ad G poli S 
ad T duplo temporis per K N*- f- tempore per F K tempore per M 
G, live ( ob arcus F K , M G aequales) duplo temporis per F N paral- 
leli minoris. Quod erat primum. 

Fig. 6. P A R s 1 1 . Dudlis horariis P S , P T Iccantibus parallelum mino- 

rem in G & K , fient arcus G V , F K aequales , arcus vero N K , R T, 
& G V, S M limiles. Quare K redibit ad V poli M ad T duplo tem- 
poris per K N , & F ad V poli M ad T duplo temporis per K N •+• 
tempore per F K. F ad V poli S ad T duplo temporis per K N 
tempore per F K — tempore per S M ( live per G V , live per F K ) 
adeoque F ad V poli S ad T duplo temporis per K N , five per R T» 
arcum paralleli majoris. Qmd erat alterum. 

THEOREMA VIII. 

T^Ixorum liderum F & I, vel S & T, utcumque oppofitorum, & in 
JT eodem parallelo extra verticem V culminantium , differentia hora- 
ria ab appullu ad appulllim , & a reditu ad reditum &c. dupla cll ag- 
gregati temporum per arcus F N & I M a Meridiano vero, & erroneo, 

fupra 

(a) DtfchtSts Curf, MJlhtm. Hm. l. Irjgonnn. Ui. f. Cml. tdfrtf. ll. 
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ftpra & infra polum P interceptos , fi fidera culminant inter polum & 
verticem V j at dupla cft diflerenti* temporum per arcus R T, S M, 
quando culminant inter verticem & yEquatorem. 

DEMO.NSTRATIO. 

Pars I. Qldus F redit ad Meridianum in M, poft M ad F, duplo tempo- Tab.iv. 

•3 ris per f N 5 quoniam arcus F N E M excedit reliquum f'S- 5- 
M G O F duplo arcus F N. F redit ad G, poft M ad F, tempore per 
2 F M M G j adeoque F ad G, poft G ad F, tempore per 2 F N 
-+ 2 M G. Quod erat primum. 

Pars II. T redit ad Meridianum in M, poft Mad T, duplo tem- Fig.6. 
poris per T R {per Theor. V) T ad S , poft M ad T, duplo temporis 
per T R — temp. per S M. ergo T ad S, poft S ad T, duplo temporis pig.V 
per R T — tempore per 2 S M, Quod erat alterum. 

THEOREMA IX. 

S iderum fixorum S & F in diverfis parallelis , culminantium inter Tab. 

polum P & verticem V , differentia horaria inter oppolitos appul- y***- 
fus ad meridianum erroneum in S & F , & inter reditus ad eundem in 
T & G , dupla cft temporis per arcus oppolitos F N , S M , vel 
R T, G L utriusque paralleli , a Meridiano vero V P R, & erroneo 
S Qjr interceptos fupra , & infra polum. 

DEMONSTRATIO. 

D Udiis horariis P K T, P 1 S, lecantibus arcus F N, G L in K & f, 
nec non abfeindentibus partes F K , G I a:quales j reliquas vero 
K N , I L fimiles arcubus K T , M S , fidus K , quod appulit ad 
meridianum erroneum in F , infra polum, pervenit ad I fiipra polum, 
poft reditum fideris M ad T, tempore per 2 K N 2 I L, uve per 
2 K N 2 M S. Ergo F ad G, poft S ad T, tempore per 2 F N 2 
M S , five tempore per 2 R T 2 G L. q. e. d. 

THEOREMA X- 

S I duo fidera inerrantia S & F, ambo culminant inter verticem & Fig S- 
iPquatorcm, differentia temporum inter oppolitos appulfiis & re- 
ditus ad meridianum erroneum, dupla eft differentiz temporum per ar- 
cum F N paralleli minoris infra polum , & per arcum S M paralleli 
majoris fupra polum. 

DEMONSTRATIO. 

D Udbs ut prius horariis per T & S, fecatur arcus F N in K, & fiunt 
arcus K N, T R fimiles : arcus vero L G non fecttur ab horario 
FIS, qui orientalior eft puncto G, quum tranfeat per S, orientalius 
eodem pundh) Gj fit tamen arcus G I «qualis arcui K F, & arcus I L 

F fimilis 


Digitized by Google 



LIBER n. 


fi 

fimilis arcui S M. His poficis (idus K redit ad L, poft L ad K ( fiv^c 
poft M ad T) tempore per 2 K N, iive per 2 T R. F redit ad L, 
poft M ad T, tempore per 2 K N F K, five G I. F ad I, poft 
adT, tempore per2KN-«- FK — IL: demum F ad G, poft S ad T, 
tempore per2KN — IL — SM, five per2KN-^-2FK— 2SM 
F K -+ I G , five per 2 F N — 2 S M. q.e, d. 

THEOREMA XI, 

S I alterutrum duorum fiderum, utcunque oppofitorum S & F, culmi- 
nat inter verticem & jFquatorem, aliud inter polum & verticem, 
differentia temporum inter oppofitos , & appullus & reditus ad meri- 
dianum erroneum , dupla eft aggregati temporum per arcum R T 
paralleli majoris infra polum , & per arcum L G paralleli minoris (u- 
pra polum : vel dupla eft differenti* temporum per arcum F N pa- 
ralleli minoris infra polum , & per arcum S M paralleli majoris fiipra 
polum. 

DEMONSTRATIO. 

H Orarii P K T , P 1 S ablcindunt arcus K N , R T fimiles , pa- 
riterque fimiles I L , S M j arcus autem F K , & G I xquales 
fiunt. Itaque K redit ad I, poft I ad K , five poft S ad T, tempore per 
2 K N — 2 I L, five per 2 R T — 2 I L. Ergo F ad G, tempore per 
2RT — 2GI— 2IL, five per 2 R T 2 G L , q. e. 1 vel 
tempore per 2KN-*- 2FK— 2IL, five tempore per 2 F N 
— 2 S M. q.e. alterum. 

COROLLARIUM. 

P Er quatuor h*c poftrema Theoremata eliciuntur exigui parallelo- 
rum arcus, a Meridiano vero & erroneo declinante intercepti, pro 
qualibet combinatione binorum fiderum , non occidentium 8c utcum- 
que oppofitorum. Datur enim ex oblervatione differentia temporum 
inter oppofitos, & appuifiis & reditus ad eundem meridianum erro- 
neum, dupla fumm* vel differenti* temporum per binos arcus , quo- 
rum unus infra polum in horizontis vicinia , & alter intercipitur lupra 
polum : datur itaque proportio temporum , quibus fidera fingulos 
eosdem arcus percurrunt 5 adeoque tempus per utrumque latere ne- 
quit. Ex nota demum menfiira temporis, & diftantia propofiti arcus a 
polo, habetur ejusdem arcus redu6tio ad prtes circuli maximi, e.g. 

h ' " o ' " h < « 

3 Nov. y 56 7[’a Cygni fupra P. Alt. vif» 86 9 30 1« 17 54 7 

'' '~o appulfusl reditus 3 

' ^ 6 a ““j- ® 3 ° 3 ° 1 * 7 *7 

, .... . in ped. ant. dextro “ 

abap.adap. 13 13 ared.adred. 13 10 

femidi£f. dat ly" circuli maxiini. 

CAPUT 
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CAPUT III. 

De vario examine , atque multiplici re^ijicatione 

injlrumenti. 

Propofitus & quidem facillimus hujus inllrumenti ufus exigebat, primo tubos ad 
axem normides, fecundo axem quoque reftum ad planum Meridiani. Proin- 
de ucraque politio tuborum, & axeos exploranda erat diligentillimo examine, 
ut pro re inventa correflio alterutrius, vel utriusque fufeipi poffet. 


I. 


Examen ^ reBificatio utriusque Vme<e dioptrarum per 

applicationem perpendiculi. 


A b hilce dioptrarum lineis inchoandum erat, ut innotcfixret an eflent 
inter (e parallclz,vel faltem ambx in eodem plano 5 deinde an hoc 
planum dioptrarum verticale foret. 

Itaque tubis telelcopicis horizontaliter,adeoque dioptrarum lami- 
nis verticditer diredlis , applicabatur perpendiculum utrique redbc li- 
neae K I , & I K , quae per conftrudHonem acquidiftant a mediis E F , J’’’- 
G H j deinde inverlb inftrumenti litu, & demilTis ex I & K perpendi- & 
culis , ex eorum congruentia , vel deviatione colligebatur per Criteria 
pnemifla lineam dioptrarum verticalem efle , vel inclinatam j adeoque 
quantum ip^, vel axis, vel ambo detorqueri deberent, & ad quasn^ 
partes. Ita quoque altera dioptrarum linea G H collocanda fuit priori 
parallela, vel ad ejus planum adducenda, & ex utriusque demum redlai- 
ficatione prodibat planum dioptricum. 


Scholium, 

TUvahat porro Jocium adejje, qui ad oppojitam laminam perpendiculum 
J applicaret , ut citius in alterutram , vel in utramque Jimui lineam K l 
I K inquiri pojjet. Juvabat quoque crines aut Jila perpendiculo^ 
rum utrique capfuLe adneliere, ne i udem fujlinertdss fatigaretur manus, 
ahoquin fatu occupata elevando , vel deprimendo ad alterutram partem 
'infirumento , perpendiculum libere penderet , fmulque laminam 
quaji raderet. 
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§. II. 

Examen reSifcatio plani dioptrict refpeSu axis juxta 

direilionem in longitudinem. 

P Rima plani dJoptrici juxta latitudinem redificatio , per quam coiv 
ftabat redhim elle ad planum per axem, praelimin;iris erat ad hanc 
T,b. L fecundam, quae illud infuper conftituere debebat redtum ad axem. Pro- 
Fig. 3. inde tubis verticaliter, adeoque dioptrarum laminis horizontaliter dirc- 
dlis, admota lineis F G , EH longiora perpendicula indicabant, utrum 
verticales eflent , aut faltem ambae in plano verticali , vel quantum & 
in quasnam partes deviarent : quomodo demum difponendae ibren^ ut 
planum dioptricum £ F G H redhim fieret ad axem inRrumenti. 

Scholium. 

4D hanc quoemereBificatiotjem utiSt erat focii priejentia,ut in utra- 
que parte Jimul cettendi pojjet ad congruentiam perpendieuk. 

2. Amho perpendicula Jilum habebant commune , pendens a fu- 
Jientaculo o volubili circa fuum axemdnfixum occidentali lateri fenejhee 
verticalis , ut peraclo examine amoveri, vel, quotiescunque tulxtrum po- 
Jit io invertenda erat , ad partes lateri fenejlra propiores Jeponi pojfent, 

§. III. 

Idem examen per dioptras fmplices. 

H \rum alterutra dirigebatur verfiis borealem horizontis plagam ad 
angulum camini, feneflrx, vel parietis in difbintia dimidii & quan> 
doque integri circiter milliaris 3 aliquando ad lignum aliquod in monte 
Bijenherg apparens in diftantia duorum milliarium& ultra, verfato prius 
horizontaliter axe , ut collimatio fieret ad objedhjm inter vicina maxi. 
me conlpicuum , & a Sole vividius illuftratum : inverlb deinde inftru- 
mento, & axe immoto manente , alia dioptra invenienda erat ad idem 
objed^um, juxta priorem lineam vel faltem in qus plano diredla 3 fecus 
autem corrigenda erat utriusque pofitio , vel deviatio a plano ad axem 
redto juxta Theorema VI. £iT VII. prima Dijfertationis pag. 48. 

Scholium. 

T^OJirecUJicationem dioptrarum coKmatioauJhrumverfmfecahat con. 
^ Jpicuum ornamentum camini parum remoti , Jed cujus tinea omttes 
vaUti confpicua apparebant 3 adeoque claritM viJionU ctijlantiam ohje- 
Bi abunde compenfabat. Boream verfus collimatio Jiebat ad fenejiram 
ellipticam fub teBi cujtupiam fajligio in Juhurbio Jatis remoto. 
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§. IV. 

Concordia dioptrarum telejcopicarum cum fmplkibus. 

Tab. I. 

I./^Uando dioptra fimpicx alterutra dirc£ta erat ad aliquod objectum '"'g- %• 
confjjicuum ( ut in §. praecedente) ad eandem diredbonem ad- 
ducebatur & tclefcopica, tamdiu circumvoluto interno tubo lentis objeda- 
vae, donec imago ipfius objefti appareret in filo medio, quod extenfum 
eft in eadem linea E F, vel G H cum foramine dioptrae vulgaris. C^o- 
niam itaque planum dioptrae fimplicis,ad aillgnatum obje6him direcbe, 
imaginem ipiius in foco lentis objedtivae apparentem (imiliter tangebat 
aut focabat, centrum etiam lentis ipfius objedbvae(faltcm apparens, vel, 
ut vocant , virtuale) adeoque dioptram telefcopicam in pl^o dioptrx 
fimplicis contineri, aut tiltem fenfibiliter non deviare conflabat. Ita quo- 
que alia difjxinebatur in eodem plano dioptrico , donec inverfo inftru- 
mento deprehenderetur utriusque dioptrae telefoopicae una direifHo. 

2. In crepufoulis , quando nempe filum dioptricum tam exter- 
num, quam internum, nudo utrumque oculo fatis confpicuum apparet, 
obfervando planctae vel fixae cuj uspiam ex majoribus tranlitum per ex- 
trema, five lateralia fila tubi telefoopici , & eundem quoque tranfitum 
>cr dioptram fimplicem, ex pribus vel impribus tempomm interval- 
js ( non ncgledla exigua aequatione, quandoque adhibenda ob inaequa- 
les utriusque fili, primi videlicet & tertii a medio diflantias prius explo- 
ratas ) eliciebatur identitas , aut diverf itas planorum utriusque dioptrae 
fimplicis & telefcopicae. 

3. Interdiu quoque idem examen inflitui poterat pr planctam 
S circa tempora maximae fuae digreflionis a ©, vel in acceifibus aut rc- 
ceflibus ab ipfa digrefllonc parum remotis, quatuor aut tribus horis an^ 
te vel poft meridiem. 

4. Nodtibus autem ferenis qualibet hora licebat invicem con- 
ferre dioptras telefoopicas utriusque tubi , notando appulfom flellae cu- 
juscumque ad primum filum telelcopii alcerutriusj deinde ad filum me- 
dium alterius telelcopii (inverlli prius politione inlbumenti) & demum 
ad tertium filum prioris telelcopii priftinae liiae diredlioni reftituti. Quo 
in examine quum maxima interveniat objedH diflantia , & vifio difSn- 
^ , & opratio celerrima , non erat cur de fodliore alio vel exa< 5 tiore 
cogitarem. 


E 


COROLLARIA. 


.TTfnc liquet quam commodum & utile fit duplex tcicfcopium pro 
XI tranfitibus contemporaneis fiderum oppofitorum , prarfertim fi 

Q_ 


duo 
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duo Hnt ObiCTvatorcs , quorum unus ad auftralem , alter ad borealem 
partem attendat, & alter alteri telefcopii orificium illuminet. 

IL Liquet etiam quanta fitcilitate ac promptitudine lens objedti- 
va utriusque telefcopii , poflquam a fuo loculamento extradla, deter. 
laquc fuerit, in priftino plano dioptrico reponatur , vel ad idem addu- 
catur, pariterque nova U2 prioribus, & in iisdem przcilc locis fiibfli- 
tuantur. 


§. V. 

Examen reBificatio plani dioptrki refpeBu meridiani. 


P Off relata examina plani dioptrid relpe€hi axis , ultima remanebat 
fubdlis & molefla inquifitio in ejus congruentiam cum Meridiano, 
ad quam dignofcendam conferebantur pundb quzdam Quadrantis fixi 
( de quo inSedtionefequenti) pluries examinata pertranfitus ftellarum, 
ut lucidx V , lucidae Perfei , Aldebaran , Caprae , Rigel , Sirii , 
Reguli, Spicae Virginis, caudz Vrfie majoris, Arifl^i, cordis Scorpionis, 
Lyrae, Aquilz, Cygni, Pcgafi,luddK Ceti,Fomahan,aliarumquej 
adeoque non parum juvabat & Q^drantis fixi , & lineae meridianae, 
utriusque in vicinia inftrumenti examinandi pofitio. Plura etiam habe- 
bantur pundb fixa per cubos murales infia deferibendos ad Aurigae Ca- 
pram, ad luddamLyrz, deinde ad Sirium, Ar£hjrum, & luddam Per- 
fei diredtos. In Quadrante boreali non alia occurrebant fubfidia, nifi ab 
altitudinibus correljxandentibus accerlenda. Pdl Capram, omnium 
apcifllmam & unicam inter maximas , eligebantur ex reliquis perpetuo 
apparentibus fdjuens in humero Aurigae , 2<>* in capite Draconis , lud- 
dae Cafllopez, caudz Urfiemajoris, Perld, & Cygni , omnes Iccundz 
magnitudinis, & ab horizontis vaporibus, coelo faltem flido, non occul- 
tatz. Harum Izpe lingulas, quandoque binas & trinas , aptis anni tem- 
poribus, & ternis, ut 1^ fblet, obfervadonibus prolequebar; quas ta- 
men faepius inchoare quam abfblvere licebat , nubibus aut caligine, in- 
terdum edam fbmno oc domellicorum ignavia fcriem propollcam pro- 
lequi non linendbus. Has molefbas ut ex parte declinarem , tubum fi- 
xum ad infimum Caprzdefcenfum direxi in aldtudinc vifa 4” 5' , alium- 
que in aufirali parte ad tranfitumFomahan, culminands in aldtudinc 
10° ^2! Quintus poflea muralis tubus accedit in contignadone infe- 
riori ad ufiim exigui verdcalis anguli, refpiciens Odera prope Zenith cul- 
minanda. Dabitur infra in Sei^one VII dclcripdo hujus anguli & tu- 
bi , cujus fixa pofido pendet a perpendiculo 33' pedum , & a direddpne 
fili bipedalis in plano Meridiani. 


Per 
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Per appulTus itaque horum flderum ad fila tuborum muralium, 
quamdiu immota manent, eorumque diftandas a Meridiani plano ( in 
quo prxdfe polita efle non refert) probe definitas, eadem certitudine fa- 
diitateque habetur examen tuborum hujus inilrumenti , ac fi toodem 
haberentur pundb remotilllma in iplb Meridiano conipicua. 

§. VI. 

Jdem examen per appulfus & reditus fideram oppofitorum^fem- 

perque apparentium ad dioptrat telefcopicM , fi^a infra 
polum. 

A d indaginem hanc (ubdUtcr, pro virium modulo peragendam , cli. 

gebantur non (bium fidera & femper apparentia, & ^e oppofitaj 
led edam anni menia, in quibus ea bis in eadem no 6 b vel in crepulcu- 
Us ejusdem diei Meridianum atdngerent fupra & infra polum. Aptz 
autem hifce obfervadonibus inveniebantur no<fbs autumnales & hye- 
males, adhibito quandoque matudni crepufculi, quandoque veiperdni 
fubildio. Proinde menfibus 0£(obris , Novembris , Decembris , Janua^ 
hi. Februarii, & Mardi combinandae occurrebant lucidzCygni, Lacer- 
tae, Perfei, Calliopeae cum oppofids aliquot utriusque Urfae, demum Ca- 
pra cum duabus infignioribus in capite Diaconis. Omnibus autem prae- 
fciri merebantur lucida Cygni , & duae fere oppofitae in anteriori pede 
Uriz majoris, quarum pofierior non nifi 2 . minuds difiat a verdee Au- 
firum vedus 5 deinde tres in cauda Urfx mhoris, atque lucidiores Callio. 
peae, utpotc paucis horz minuds ab oppofidonc dillantcs. 

Harum itaque fi condngebat oblervari appulfus & reditus ad Me- 
ridianum, tamfiipra quam infra polum, poli intervalla temporis zqua- 
lia , conihbat ex theoremate I. DiUcrtationis II. circulum a dioptris te- 
lefcopicis circumvolutis deferiptum horarium elle ; adeoque meridianum , 
fi deprehendebatur quoque per verdeem tranfiens. ^ intervallis au- 
tem inaequalibus ptebat per reliqua praemilla theoremata planum dio- 
ptneum extraMeridianumevagah adOhentem vel Occidentem , prout 
intervallum pollerius crdccbat vel decrelbebat , & llcllz tranfibwt ad 
(em idrculum delcendentem, vel ad alcendentem. An vero ev^do fieret 
in fuperficie coni, cujus bafis foret circulus Meridiano parallelus? an au- 
tem in verdcali declinante aMeridiano? colligendum erat ex diflenfii a tu. 
bis muralibus, atque ab examinibus fupra indicatis Porro deprehenla 
evagatio tamdiu corrigenda erat , donec omnia eo conlpirarent , ut de 
modica & tolerabili differentia intervallorum tranfigi p^t. 


Q» 
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CAPUT IV. 

De pqfteriore alio a culminationibus inftrumento. 


Inferiori Obferratorio, (4) quod alborum culminationibus deftinaveram, addidi 
pofterius hoc inilrumentum in fuprema parte parietis meridiani , qui & pro 
Quadrante murali, (i) & pro ipfo ereftus fuerat. Quia vero a priori jam ej- 
pofito parum differt , iccirco prolixa explicatione non indiget. 

§. I. 

ylxis muralis. 


F Errcus axis X A Y longitudinem habet quatuor pedum : dimidia 
prs ejus A B parallelepipeda, lapidi E F G innixa live inclul^ cralli. 
tiem obtinuit duarum unciarum } reliqua pars A X conica prominet 
extra parietem Orientem verius , & delinit in cochleam X. Alia ex- 
tremitas Y connexa eft verticali fulcro per clavum B, circa quem inte- 
ger axis elevari ac deprimi, promoveri & retrahi poterat, donec Hori- 
zonti, & Meridiano congrueret Proinde axis iplc in A luftinetur a fer- 
reo conceptaculo parallelepipedo C D, quod in verticalibus crenis qua- 
dri ferrei H 1 arefte detentum , in iplis tamen motum aliquem retinebat 
in elevationem veldeprelfionemper cochleas K,L, verticalia concepta- 
culi latera Briata pervadentes. Sed & axis iplc in longiori cavitate fui 

concepta- 

(a) Su/f. lih. l.eap. /K.§. i.^. it. 

(bj De inJr-feS. IF. 
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conceptaculi protrudi retnidique poterat per cfochlcas horizontales N,Oj 
demum per ipflis & per mediam verticalem M in ea politione firmari, 
qua; apta invenienda erat priusquam omnia afiulb plumbo conlblida» 
rentur. ' 


§. II. 

Machinmentum mobile. 


T Abula IX.int^um oftendit inllrumentum , axi conjunctum, ocu- 
Io in plano Meridiani polito; deinde in plano verticalis primarii. 

AB, C D funt duo tubi pedum 6 paralleli & invcrfi; ampliores in F-g- «• 
A , & C , conftrudti ex duplicatis ferreis bradkeolis , l^no induCUs. ^ 
Dux ferrex virgx O M N , o L w adftriCbe liint orificiis fiftulx orichal- 
cicx L M , cujus cavitas precise congruit axi conico. Earum extremi- 
tates N & « , O & 0 lingulx dilatantur in duo brachia N P , N 
O R , OS , &c. qux clavis interjeChs firme cohzrent , ea reliCb in- 
tercapedine , qux llilficicns videbatur intercipiendis dioptrarum lami- 
nis K L , K / , quibus adfciTuminatx cylindricx matrices ad ulum co- Tab. ix 
chlearum , R r , ut iplx laminx cum inclulis tubis mobiles fierent, Fig. 3. 
8 : ad planum Meridiani adduci pollet. ^ 

§. IIL 

Semicirculus inflrumento aptatus. 


I N fig. 2. oltenditur prolpedhis hujus orichaldcilanicirculi,eju$quc 
divillo in gradus ac decades minutorum, pro ut exigebat radius un- 
darum 14. Apparet etiam ejusdem pofitio llib axe , contigua tubis 
A B , C D , ut ab orientali virga M N inljjcCbo perpendiculi quam 
minime impediretur. In fig. i. conlpicitur Idnicirculi & plani per 
axem feftio c d. Pofiicx parti normaliter adhaeret lemifilhila c e , alteri 
c y junda per 4 longiores cochleasy^ , qux prominentes utriusque limbos 
utrinque pervadunt , ut ambx congruant filhilx LM.drcaquam initio 
mobiles erant j donec firmato carum politu cum ipla volverentur drea 
immotum axem,pariterque volveretur Idnicirculus iplis adfiriChis^ adeo- 
que gradu elevationis datx ad perpendiculum addudl;o ladle inveni- 
retur tubi quxlita direCtio,' apparente liquidem in micrometri campo 
imagine Uderis culminantis. Priori quoque infirumento parvum hu- 
jusmodi Icmidrculum me addidiile fupra jam innui. ( a ) 


(a) if. & in Tai.t.fi. i. 


R 
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SECTIO III. 

De Quadrante fixo. 

Quadrantis Aftronomici freqaenciiliiniis ac preecipuus ufus eft ad Solis , Lnnse, 
planetarum reliquorum , toorumque fiderum culminantium altitudines fupra 
norizontem,vel dillantias a vertice definiendas. < Expedit itaque hujusmodi 
Quadrantem & flabilem conllitui, & culroinationibus , infiroisQue depreflioni- 
bus ( fl borealis fiierii ) defUnari ; fixum nempe vel muralem haberi. Quam- 
vis enim id fuppleri poflit , & foleat per Quadrantem mobilem ; pnefercim 
Quando aflrum noAu, vel in crepufculis nudo oculo videndum fe prasbeat:& 
ex prscognito culminationis tempore Meridiani plaga , nec non ex dato^a- 
du altitudinis elevatio alhidads , vel ipfius quadrantis innotefcat ; molefnim 
tamen efl toties quadrantem ad aptum locum adducere , fimulque in verticali 
fitu ftatuere : longe quoque moleflius diurno tempore ftellam venari, quando 
■d illam dirigendus ^ tubus , in quo fiat demum confpicua. Hujusmodi 
Quadrans Tychonicus conflabat arcu oricfaalcico graduum 90 , infignis latitu- 
,£nis & crafudei , parieti , qui a Meridiano squidifbbat , &miter affixus s in 
altero pariete orthogonali centrum , fere f cubitis ab arcu remotum , cylin- 
der occupabat palmaris diametri , circa quem ex pinnacidiis , limbum qua- 
drantis percurrendbus, ad aftra collimare licebat. 

Aliis deinde magis arrifit intem compages quadrantis , unico muro affixa , & 
regula dioptrica , live alhidada drca centrum volubilis , n limbi adhcfione 
nunquam recedens. 

Mihi vero tale inArumentum inter duos oppofltos parietes ita componen- 
dum fiiit, ut uni eorum centrum adhiereret , & alteri arcus eidem centro re- 
fpondens, pauUo minor fextante ; quantos nempe fnfficeret altitudinibus pla- 
netarum , mllarumque Zodiaci , aliarumque non magis ab ^Equatore difian- 
tium. 

Equidem hunc arcum inido deflinaveram meridians aldtudini Solis , per cen- 
trale foramen in cameram , alioquin ad ufum lines meridians obfcurandam , 
irradiantis ; quippe partem limbi exibam , nempe 10 . graduum ad punAa 
quandoque majons , quandoque minoris altitudinis aptabam , ut fpeciem So- 
hs , per centrale foramen irradiantis , in plano ad limbum hujus arcus rerio 
exciperem ; in curfore autem ejusdem arcus lineam fiducis ad utrumque fpe- 
ciei limbum adducerem , & utramque altitudinem, nudo, ut ajunt, oculo cape- 
rem. Crefcentibus deinde ideis ( ut in exercitadonis progrefTu plerumque 
contingit ) limbum todus arcus complevi. Porro ille arcus alligatus erat 
gnomoni ferreo , cujus angulus innitebatur fulcro lapideo N Q. Latus ver- 
dcale M N inclufum erat muro parallelepipedo in pyramidem definenti : latus 
aliud horizontale N O per ferrea fulcra muralia ftatuebatur in debita elevatio- 
ne, atque in prsordinato angulo declinadonis a pariete. Arcui eidem appo- 
fits fuerant in Ungulis quinis & denis gradibus lamins orichalcics , quibus 
adhsrens limbus per cochleas adflringeretur , in, refla politione firmandus. 
Quumque liceret laminas lingulas protrudere vel retrudere , promovere aut 
retrahere, reddi poterat fua radio menfura,& limbo prillina politio, quoties- 
cunoue contigerat a fublldendbus muris, aliisque accidentibus vitiatam depre- 
henoi. 

Arcus 
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Arcus poltea ia Quadrantem integrum excrevit : Quadranti tota compages ac- 
cedit I in eoque collocando confultum fuit , ut a fubddentia parietum reddi 
polTet immunis. 

CAPUT I. 

De Stru6lura , & pjitione Quadrantis. 

§. L 

Compages & Fulcimenta. 

I N hujus Seftionis tubula I. integer oftenditurQ^rantis proftedhjs, 
non itidem compages integra , limbo videlicet arcum , cui luperin* 
dudtus c(l , obtegente. Suppletur itaque in tab. II. fig. 2. per ietSao- 
nem limbi Tubje^que armaturae. Partes omnes dillbivi queunt , ut> 
pote per clavos cylindricos , a matricibus adftri£)»s , consrentes in *■ 
unam machinam , pluribus in pun<9js liiftinendam atque firmandam. 

Latus verticde cE B D , ^ utramque fuam extremitatem norma- 
liter auftrum verius inflexum, & utrinque verticali cochlea inflrudhim, 
femper & muro C x, & pavimento D «/innititur j ita tamen ut per cochle- 
as elevari ac deprimi poillt. Praeter hunc motum in elevationem, 
feu verticalem, alium habet horizontalem, ad orientem vel occidentem, 
juxta diredionem utriusque fulcri muralis , quorum utrique adilringi- 
tur a binis matricibus , in data pofitione dednendum. 

Latus horizontale E F inm centrum ad horizontem tabulati ad- 
jecti Camerae a Meridiano (ti) di^nendum fuit , ut in tabulato , & in 
pavimento qusdem camerae pateret tranfitus a parte orientali ad occi- 
dentalem, & vice verfiu 

Latus aliud verticale G H ad pavimentum defeendit , & jungitur 
alteri primario E B D per horizontale brachium D H , aUigaturque in 
verticali fitu a fulcris lateralibus H ^ , I / , quorum partes externae mo- 
biles fiint in declinationem a pariete , circa internas iisdem connexas , 
atque murales. 

In F fuftinetur quadrans a verticali fulcro F L, quod in F adftrin- T«b. t 
gitur lateri F E j in L autem innititur bafi lapideae, extra parietem pro- 
minend,cui plumbo ita confolidataefl,ut nec minimam luxationem admic. 
tat j a cochlea tamen verticali L / tantillum produd aut contrahi poflit 
ad elevandum vel deprimendum arcum A B. 

In A quadrans aliquem obtinet motum in declinationem a pariete, 
cui per ftriatum horizontale fulcrum , & a duplici matrice adftridhun 
adhireL 

R2 $.11. 

f») 10. S' iii. 
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§. H. 

jircus Quadrantis. 


Tab. U 
Fig. L 


F Erreus arais quadrantem A F B compaginans malleo ita formatum 
erat , ut & circumferentis radio defoiptx , fimulquc plano ingen- 
tis Dbulx ad hoc examen dolatz utcunque congrueret. Jamque per- 
foratus erat ad lingulos denos gradus , inlitis fiflulis orichalcicis , qux 
clavos admitterent limbum adffringentes. Singulis hilce fi(f ulis adhxrent 
normales laminx arcui ferreo adftri( 5 bE , qus planum vel ftratum quod- 
piam limbo lupcrinducendo , vel potius limbi armaturae fuppeditant. 
Concipiatur hic arcus fetfhis a plano per centrum quadrantis & axem 
cujuslibet fifhilx dudbo , adeoque ad limbum re£to. 

Eft itaque A B (cftio ferrei arcus interni : C D E F IcdHo fiftu- 
Iz adjedzque laminz,ad ejus axem normalis : G H fefbo clavi cylin- 
drici fifbiiz cavitatem occupantis , & arcui A B interno adffringentis 
alterum I K , limbo immediate fubjcdhim. L M fe£bo limbi ori- 
chalcici , arcui fubjedb) alHxi ad fingulos quinos gradus per cochleas 
N 0, interius cylindricas , exterius vero ampliores , & in limbi fuperfi- 
ciem delinentes. 


§. III. 

Pofitio Quadrantis in plano Meridiani. 

TTic Quadrans , cujus radius 9 pedum , pondus 500 librarum Vien- 
xJ. iienlium & amplius , cujus compages non unico inflexibili fblido, 
fed partibus invicem cohzrentibus conflabat , non flmul , 1^ fuccefll- 
ve redigendum erat ad planum aliquod , quod verticale , denique meri- 
dianum foret j ideoque inchoari debuit a laminis arcui ferreo adjacentibus. 
Ad id porro eximie proderat vicinia meridianz linez, ejusque apparatus, 
per quem licebat planum iplius Meridiani contexere per nla , in eodem 
du6h,& ad horizontemquomodocunque inclinata. E)anturcniminhoc 
apparatu duo fila verticalia in plano meridiani ,* nempe unum parieti 
feptentrionali , alterum auflrali contiguum : adeoque transverlalequod* 
libet eadem percurrens , & in eodem cum ipfis erat plano , & ad eam 
politionem adduci poterat , in qua lumcretur diflantia minima cujus- 
cunque laminx ab ^em filo , in latere normz cujuspiam , cujus alte- 
rumlatus plano laminarum inlifleret. 

Tib. I. infiiper erat politio lamine fixz & immobilis F ; igitur & di« 

flantia ejusdem a plano filari meridiano. Laminx autem A, B , & re- 
liqux intermediz mobiles erant in accellum vel recellum ab eodem pla- 
no 
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fialij adeo^e addud poterant ad datam ab iplb diftandam , compa* 
gcm fuccefllve movendo, aut laminis addendo aliquid, vel ab ipHsquid- 
piam demendo. 

Hiice laminis ita dilpoOtis applicabatur ferreus arcus externus , apta> 
tis in eo foraminibus , quz fiffulis laminarum congruerent , & lim- 
bo dus utrinque ad arcum drculi perdudx), prout radiusexigebat, & 
curfor contra limbum elaterio fuo nitens. 

Potuit demum eidem externo arcui limbus orichalcicus jamlsevi- 
gatus afHgi,ejusque planum confCTri cum meridiano filari, fubtiliuspo> 
fica examinandum poff adjeifium alhidadac tubum. 

Potuit quoque divifio inchoari a pundfo gradus 90* ( cui nempe 
congruebatpcrpendiculum acentrocclavicentralisci/dcmiflum) afcen-Tab. ii. 
dendo ad fingulos denos & quinos gradus, ufque ad horizontem centri, 
live ad 0. Pro divifionc reliqua in gradus fingulos & minuta, confultius 
vifum fuit a compage quadrantis limbum adimere , una cum arcu ipfi 
fubjedio , quia fimul citius , & tutius poterat prifbnx poficioni reib- 
tui. 


Scholium. 

T-TIc limhus ^ integer eji, longitudinem hahet pedum 15 Viemen- 
■* Jium , latitudinem 2 unciarum, craffitiem 2 Une arum , ex orichal- 
co Norimbergenji , quod nos pra reliquis teftimare fokmus , utpote 
denjius , malleo magis ohfequens , aptiusque ad polituram , inauratio- 
nem. Continet ultra f)":» gradus', quoniam a gradu 0 defeendit adgra- 
dum 55 , qfcendit ad gradum 2. 


CAPUT II. 

De Pmnaddm dioptricis, 

spofita conllinitio quadrantis peculiarem libi vindicabat dioptrarum conftni. 
ftionem : nec enim fimplex Tychonica , neque fola telefcopica congrue ap- 
tari polTe videbatur. Utraque igitur llmul combinanda fuit, & tertia infuper 
acceflit per immiflionem fpeciei Solis, non ad explorandam immediate sdti* 
tudinem centri , fed utriusejue limbi, fupremi nimirum, & infimi , per con> 
taftum umbrx ab horizontab filo projeflaB, quem ad modum in ufu line* me- 
ridians umbra fili definit appulfum & exitum fpeciei folaxis. 


S 


§' l 
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Tab.H. 

Fig-S- 




§. I. 

Pinnacidium fmpkx exterius five objeSizmm. 


N On differt a communi j conftat enim quadro A B,in cujus apertu- 
ra crinis protenditur , & cono B D truncato , in tenuiorem cy- 
lindrum fpiralem definente. Ab ejus autem ftruftura pnecipue obti- 
nendum erat , ut crinis A C centro quadrantis infifteret , ac redlus ad 
planum limbi. Ad id p>erfbrarc oportuit integrum axem AD, & inli- 
tis utrique orificio cylindrulis per axem exiliter concavis , ut vix 
tranfitum crinis admitterent, atque circa h*c foraminula tornare conum 
BD,qui centrali quadrantis foramini exadh; congrueret, in eoque movere- 
tu^ ad motum aihidadx j proinde A C B D fieret axis coni B D , & 
per quadrantis centrum tranfiret. 


§. II. 

Pinnacidium internum [he oculare. 

C Urlbr I H K limbo per oppofitum elaterium adftringitur , in prae- 
ordinata diredlione detentus ab anfulis chalybeis , contra ferreum 
arcum internum nitentibus. 

In I rotulam denticulatam admittit , extern* limbi circumferen- 
ti* pariter dcnticulat* inferendam , quotiescunque curfbr tantillum mo- 
veri debet, leniusque ac promptius ad congruum limbi pundaim ad- 
duci. 

Pars anterior I H, limbo divifb adhxrens, adftri6hjm habet in A pin- 
nacidium oculare A C, crebris & exiguis foraminibus inftrudhjm in li- 
nea C A. Pars altera pofterior H K ad angulum redVum inflexa, & ad 
occidentem directa , planum conftituit , in quo folis Ipecies excipitur, 
oblervanda in ejus tranlitu per Meridianum. 

Crinis aut fili A B D , in B pariter inflexi , pars prior A B linea 
efl fiduciz , &: congruit mobili quadrantis radio : pars reliqua B D di- 
ftat triente unci* a plano normali flve projedlionis , ( cui charta mun- 
da imponitur ) & umbra crinis , fere inflar linex attenuata, projicitur. 

rundlum A, commune dioptrx oculari A C & crini A B, fixum 
efl in curfbris extremo latere I £ ; reliqua duo pundla B , D tantillum 
mobilia liint , ut ambo in eodem plano per radium quadrantis , & ad 
ejus limbum redto conflituantur. 


SchoJium. 
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Scbolium. 

pUnclum B movetur ope cochlea horiaontalis , flationem gm huc ih 
^ btc protrudentis, % 4 - 

Crena punili D excavata ejl in clavo cylindrico Jlriatoque K, quo *' 
circumvoluto, ^ inter Juas matrices detento, promovetur aut retrahi, 
tur crena K , ut congruat plano per lineam fiducia A B,^ ad limbum 
redo. 

Dioptra denique A C inclinatur , prout res exigit, ad alterutram 
partem , aliquid demendo a hqfi pinnacidii , curfori adharentis, 

§ III. 

Pofitio integri fili A B D feu lineA ^ducia , nec non 

dioptra ocularis A C. 

I./^Rinis A B , utpote pars radii , iisdem gradibus utriusque circum- Tab. 11. 

fcrentiactam intimae, quamcxtimx,v.g. 60&60, 50 & 50&C. Fig.4. 
congruere debebat 5 fccus autem pundVumB,adeoque integer iple crinis 
A B ad requifitam congruentiam adduci. 

3 . Parte itaque A B fixa manente, punftum mobiJe D conftitue- 
batur xquidiftans a duobus pundbis circumferentix alterutrius in lim- 
bo divilx , a linea B A xqualiter utrinque diflitis, v. g. 5 vel 10 gra- 
dibus. 

3. Ita quoque diftantix pun£B C ab iisdem vel aliis punftis , 
xquidiftantibus a linea B A, xquales inveniendx fuerunt, vel, correda 
inclinatione linex C A , prorius xquandx. 

CAPUT III. 

De Tekfcopio Quadrantis fixi. 

Tubus orichalcicus 10. pedum , pinnacidium objeflivum cum oculari conjun- 
gens,& alhidadam complet, & telefcopium continet eidem aihidadx aptatum, 
ex duabus lentibus a Petto Patrono , folerti optico Cxfareo, Mediolani elabo- 
ratis, utraque convexa compofitum fuoque micrometro ( de quo alibi dice- 
tur ) inftiuftum. 

Movetur itaque tubus a dioptr* ocularis curfore, cujus pars KL ultra limbum F'g- 3 - 
extenditur, ut ipfi firme conjungi pollit fifiula LM.fibiadftriflam continens infi- 
mam partem tubi telefcopici , fimulque ipfi tubo immerfam micrometri fiftu- 
lam , qua intra tubum fixa manente, fua quoque maneat linea fiduciae A B , & 
ad ipfam relata pofitio filorum Micrometri. 

Suprema pars tubi quadro pinnacidii objedivi firme innititur , & cum eodem 

S a quadro 
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quadro circa centrum quadrantis movetur s manus tamen in eadem a centro 
dillantia , & in eodem quadri punfto ; nili quando promovenda yel retrahen. 
da eft ad occidentem, vel ad orientem opemachinulae ad hoc officium adjefl*. 

§. I- 

Dioptrae telefcopic^. 

C Entrum Icnds objefUvae , & in qus foco cxiftentia primaria filaMi- 
crometri ( quorum unum horizontale, alterum verticale) dioptras 
efficiunt telefcopicas , ad aftri altitudinem lupra horizontem , vel di- 
flantiam a vertice menfurandam , ejusque appulfui ad planum Meri- 
diani obfervando mire idoneas , ob infignem claritatem & diftindtio- 
nem im^nis in foco apparentis, ejusdemque limul& filorum augmen- 
tum ab oculari lente produdhim. Integrum verticale filum , quod in 
plano Meridiani fupponitur, pertinet ad obfervationes appulfuum, qui- 
cunque fuerit campus vel apertura Micrometri : non itidem integrum ho- 
rizontale filum fpedbitad menfuram altitudinum , fed proprie medium 
ejusdem pundlum, ubi a filo vertcialilecatur,& in quo aftrum confpid- 
tur in tranfitu fiio per Meridianum fiipra vel infra polum. Solet haec 
tamen horizontalis , nempie altitudinum dioptra extra Meridianum 
utrinque tantillum digredi j dummodoa plano, quod per centrum len- 
tis objedfiv* , & aftrum vere culminans dudlum concipitur , parum 
vel infenfibilitcr diftet. 

Scholium L 


Aftra quadam , non procul a vertice cubninantia, quorum declinatio 
ab JEqmtoreminoreflelevationepok,altioravideridebenttumantet 
tum poft culminationem , quam ipjb cubmnationis momento, quem 
ad modum primus omnium advertit ac demonjiravit celeherrimtu Cajji. 
nus, (a) inde reprobans altitudines ajhorum captas injlrumentis pauUo. 
ante , vel pojl eorum tranfitum per Meridianum ; inique oJieneSt opor- 
tere inflrumenta in plano MeriMani exalte conflitui , ^ objervart aftri 
altitudinem ipfo inftanti , quo Meridianum pertranftt. Quafumma 
pracifto , quamvis referri pojfet ad obfervationes ab ipfo , magnoque 
fuo parente pera£las{ ut pote a quibus poft exantlatum her culeum bborem 
meridiana linea Parijtenfis,aa extremaregni confmia utrinque producta , 
decernenda erat magnitudo ftguraque telluri s")univerfam tamen refpicit 
aftronomicamohfervandi praxim,^ hoc monitum, tanti viri experientia 
auiloritttteque innixum , alte retineo , 0 ' pro viribus exequiftudeo. 

Scholium 

(a) Suit: det memcirtt de t Actd, JRoyn/. des fciens. f. 127. & feff. R*r/V 1 7 iff- »» 4 t 9 . 
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' Sebalium II. 

/~)Uia vero quandoque ajirum non ipjb fwe cubninationis momento , 
y^Jed pauUo ante, vel pauUo pojl ohjervandum fi probet (^quippe duo 
vel plura Jidera eodem fere tempore Meridianum attingunt ; ideoque 
duo alia fila verticalia fiunt appojita , qua a medio dijiant uno minuto 
horario in arcu JEquatoris , aut paralleli contigui ) quterendum mihi 
propofiti,ecquidnam conferat ad menfuram altitudinis beee parvula fide- 
ris a Meridiano difiasstsa , quamvis etiam fiatuatur integri minuti ho- 
rarii. 

Eflo itaque AB M parallelus cujufpiam afiri cstlminantis inter ni, 
Mquatorem ^ verticem , v. g. « Capellie prima magnitudinis in conftel- Fig. i . 
latione Auriga : S pusiiium culminationis , in quoficatwr a Meridiano 
P V S : A S , S B elongatio fideris a meridiano ante ac poji culmina tio- 
nem, quorum utrumqiK arcum fiella percurrit intrax' 22" : A B chorda 
integri arcus A S B, refpondens horizontali filo Micrometri a lateralibus 
intercepto, cujus chorda arcum fiella quapiam^on procul ab AEquatoredif- 
fitapercurrit intra duo minuta horaria. P polus boreus; V vertex: T tel- 
lus : P Q^T axis Mundi ; T E radius r^uatoris : Qfi radius paralleli 
bifariam fecans chordam A inC h , ^ cum plano per T S, ad Meri- 
dianum re£!o, efficiens angulum Q_S T, aqualem angulo ST E, qui me- 
titur declinationem fidens ab ^Equatore. 

Ex C duila concipiatur C D normalis ad radium T S , ^ per C 
produda T C T ufqiK ad circumferentiam Meridiani P V S , erit 
arcus S T , vel reda C D, ab eo infinfibiliter differens , menfura , qua 
invenienda proponitur , anguli C T D , nimirum elevationis CapeBa in 
pundis A £7 B,five in ejus tranfitibiu per lateralia filaMicrometri fu- 
pra pundum culminationU S. 

I. Itaque datur arcus P V S difiantia fideris a polo P 44° 18*, 
cujus finus Qfi 6984153 partium radii T S. 

II. Datur A C 43633. nempe finiu 1 5 ' circuli maximi ejusdem 
radii T at in parallelo Capella, cujus radius Qfi, eadem linea A C 
invenitur partium 62474, ^ angulus A QjC 2l' 29" , ejusque comple- 
mentum C A 2 J 89 ° 38* 31 " » finus C Q^efi 9999804 partium ra- 
dii Qfi i at 698401^ partium radii T S p adeoque C S 137. 

III. In triangulo C D S redangido in D dantur anguli acuti ,* 
nimirum C S D 45° 42' , D C S 44° 18' : datur etiam eypothenu- 
faCS partium 137 , ex quibus elicitur C £) 98 , D S 95 ,• adeoque 

T D 9999905. Demum faciendo ut T D ad D C ; itaT S ad tan- 
gentem S T, hac prodibit 98 ; quare angulus ST C erit 2". 

T IV. Si 
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IF. Sin autem fumatur altitudo Capra tmo minuto ante vel poji 
eulminationem,Jitque angulu» A QJl i%',& A C 2 jB 9 ° 4S' , prodibit 
Qf 698204, adeoque CS(>J,^CD/^ partium radii 4 " S j proin- 
de anguba CTS erit 1". 

T»b. III. F. Sit a/ia fixa F culminans inter polum 0 " verticem, v.g. lucida 
Fig.j. Perfii , cujta declinatio 48° 54, borealis, major nojira elevatione poH; 
adeoque videbitur infra planum cidminationu tam ante quam pofl ean- 
dem. Quoniam itaque datur arcut P F 41° 6', ejmque finu» F T 
6573752, fi ponatur ut pritu G H cborda 30' circuli maximi, 
relpondens intervallo lateralium filorum Micrometri ,• adeoque G l 
fima 15' , elicietiir an^ulia G QJJ 22' 49 " , & G IT 89° 37' ii"; 
hinc I {^6573607 , i F 145, tangens anguli FT L 109, ^ idem an- 
gultu 2 4. 

FI. Si demum fumatur arcta G F vel F H, quem lucida Perfei 
percurrit uno minuto hora ante ac pojl culminationem , invenietur an- 
gultaFTLFi 


§. II. 

Dijpoftio utriusque dioptr<e telefcopicd. 


D Uo ih hoc telcfcopio difponcnda erant plana dioptrica , quorum 
unum per filum horizontale, alterum per verticale 5 utrumque vc- 
ro per centrum, laltem virtualc lentis obje^nvsc protenderetur. 

Primum ex duobus hilce planis ut altitudinis angulum definiret, 
quamvis per centrum Quadrantis non tranfiens , adducendum erat ad 
aequidiftantiam & ab eodem centro & a dioptra oculari jam rede collo- 
cata, Id porro allequi licebat movendo verticalitcr tubum telelcopii, & 
cum ipfb centrum lentis objedtivac , vel filum horizontale Micrometrij 
longe tamen tutius atque commodius elevando aut deprimendo com- 
pagem Micrometri, capllila ejusdem interim fixa manente 5 quod facil- 
lime inter ipfam obfervationem admota ipfius obfervatoris manus exe- 
quebatur. Nec tamen immobile prorfus eft centrum lentis objedtiva; j 
quippe fiftula interna , cujus orificio loculamentum ejus adhaeret , verti 
potefl in tubo telelcopii ; (ed ab hoc motu non aliud exigebatur , nili 
ut centrum lentis utcumque in axe tubi, vel in ejus vicinia collocaretur- 
Erat autem hic parallelifmus non ab objcftis terreftribus,(ed a eoe- 
leftibus eliciendus 5 ex direiHone nimirum & concurfu dioptrae utrius- 
que tam fimplicis quam telefcopicae in afirum quodpiam culminans, 8c 
per utramque dioptram fatis conljaicuum 5 quoniam & angulus remo- 
dillmus, fiibtenfus a tantilla difiantia inter axem telelcopii & Quadran- 
tis 
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ds radium , omnino evancicit, & allrum circa fiiam culminacionem per 
integrum falCem minutum horarium ab eadem altitudine fenllbiliter non 
rcco^t. 

Jam vero tali manente direikione dioptrae fimplicis ad limbum 
vel ad centrum planet* cujuspiam , vel fixx, cujus imago in foco lentis 
objedbvac apparebat , ad llmilem ejus contadhjm vel lc«^bonem addu- 
«Shjm horizontale filum Micrometri , planum adignabat radio paraile* 
Ium, vel certe inlcnfibiliter convergens live divergens. 

Scholium. 


jyUmo dirigebantur dioptra ad limbum Luna fupremum vel infimum^ 
prout alteruter ab altitudinis circulo evidentius tarsgehatur, er at que 
hoc luminare mane aut vefpere circa quadraturas opportune conjpicuum^ 
eitaque motus in declinationem ait it Minem vifam fen/ibiliter non varia- 
bat. Ita quoque dirigebantur ad Solem trasss nubem tenuiorem inermi 
oculo tolerabilem, vel etiam coela fer esso , tegente pinnacidium oculare vi- 
tro fatu opaco , quod vim radii /olaris infringeret , atque coUimationem 
per filum pinnacidii objeBivi non impediret. Nimia vero lux Solis, & 
Lume quoque circa plenilunium, obfervationem nudi oculi vitiabat, at- 
que interim experiundo difeebam limbos Solis ac Luna quocumque adhi- 
bito artificio non fatu terminatos, fed indifiinBos nudis ocuTu apparere i 
adeoque tutius in centrum minoris aftri quam in majoris circumferentiam 
coUimari. 


2 . Lurrtinaribm in fufeepto tentamine fuccedebant fleBafixte pri- 
ma magnitudinis ut Siri tu. Riget, drBurus, Capra, Lyra &'c. luci dio, 

res aliquot fecundi ordinis , ut drietis, d quila, Perfei , ©* c. qua tamen 
omnes vejpere paucos pojl dies in crepufculo jam culminaverant ; mane 
mitem nox jam obfcurior filum dioptricum occultabat. lUud equidem 

noBu admota lampade reddebam conjjticuum , fed oblique illuminatum ^ 
adeoque accedente aflri capillitio non fatis confiabat ejtu difeum ab inter- 
pojito crine bifariam fecari. 

3. Diutius uti licebat cubninationihu planetarum Saturni, Jo- 
vis, Martis cejpwte vel nondum apparente noBurno radiorum felendore. 
Omnium porro aptijfemus inveniebatur planeta Veneris in fisu a Sole di- 
grejfeonibus ante vel pofl meridiem per aliquot menfes calo fereno vifibi- 
m. Summa obfervationi feubtilitas accedit , quando culminat in eadem 
fere altitudine , quam Sol attingit j adeoque pars utroque bmbi cornicula- 
ta Meridianum fimul per tr at fit. 


T 2 
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Planum alterum telelcopicum, Icu verticale requirebatur a plano 
Quadrantis , vel a radio limbum percurrente pariter acquidiftans. Et 
quoniam data erat utcumque politio Micrometri , adeoque fili verticalis 
a limbo, huic aequalis invenienda fuit diftantia inter planum limbi pro- 
dudlum, & centrum lentis obje6tivac. Hanc ut aflequercr, appolue- 
ram quadro pinnacidii objeiflivi longiorem cochleam , per quam tubus 
horizontalitcr utrinque moveri polTct, donec jufta , vel jufe vicina con- 
tingeret lentis objedtivae politio. Quia inlupier compages integra Mi- 
crometri mobilis cll horizonaliter intra ejus caplulam, pier hunc motum 
denique obtinenda erat ultima Micrometri , adeoque integra plani ver- 
ticalis conlhtutio. 

In hanc porro inquirebatur , conferendo tranfitum Solis per pla- 
num verticale telclcopicum cum tranlitu ejusdem per lineam meridia- 
nam i deinde appullum llellx ad verticale filum cum congruo momen- 
to ejusdem appulliis, prsccognito ex noftis praecedentis indagine, vel ab 
altitudinibus correljjondentibus ejusdem no£tis elicito. Longe tamen 
aberat, ut ex conlenlu aliquo cum meridiana linea , cumque unius aut 
alterius aftri culminationibus de genuina Quadrantis politione judicare 
pollcm j quippe multa conlideranda erant, a quibus provocabar ad in- 
tegrum examen , non fine diligentia & molefiia pene incredibili fufei- 
piendum. 


II. 

Examen 55* reBificatio Jili horizontali telefcopii. 


P Rima erat atque facillima exploratio politionis horizontalis, nulla in- 
digens peeuGari operatione , fcd ex iplis tam Solis quam ftellarum 

a uotidianis oblervationibus immediate deducenda. Quoniam enim 
evando aut deprimendo curlbrem , horizontale filum Micrometri lifti- 
tur ad aftrum vel ad ejus imaginem in telelcopio apparentem atque pro- 
gredientem, ut ejus altitudo vila definiri polTit , fi limbus aftri conftan- 
ter a filo tangitur in tranlitu liio , aut uniformiter Iccatur , omnia fili 
pundba, eandem altitudinem ( quam aftrum culminans, ejusdemque ima- 
go, Micrometri campum percurrens, invariatam fervat) indicantia, in 
codem jacent horizonte j fecus autem obliquitas aut deviatio fili a femi- 
ta difei apparentis oftendit, quantum politio qus a vera horizontali de- 
clinet, & ad quamnam partem inclinari debeat quadrum Micrometri, ad 
id mobile circa liium centrum per cochleam , ad hunc uliim appolitam. 

Altera fubtilior inquifitio in parallelilmutn planorum utriusque 
dioptrx , communis & telefeopicar, innitebatur altitudinibus meridianis 

& con- 


Digitized by Googie 



DE ORGANICO APPARATU ASTRONOMICO. 77 

& contemporaneis utriusque limbi /pedei Solis in utroque dioptrarum 
plano defumptis j nimirum & p>cr externum Curfbris filum, horizonta- 
liter extenfum in communi ledtone verticalis primarii cum plano eleva- 
tionis ad limbum rcito , & per filum tubi telelcopici. Ex conlenlu 
enim utriusque oblervationis elicita una eademque centri Solis altitudo, 
indicabat eundem elevationis angulum a plano utroque dioptrico cum 
horizontali plano confiitui ; adeoque plana illa inter fe piarallela ellc. At 
obfervationum diflenfijs detegebat Icnfibilem convergendam vel diver- 
gendam dioptrae telelcopicac a radio Quadrantis apte corrigendam. 

Scholium. 

T^QuiJem optavi jpeciem Solii in plano Curjorii magit terminatam cir- 
cinatamqne apparere, ut contaBus limbi ejiu, £7 umbra filarU cla- 
rior Jieret atque dtjlinilior j id autem obtmere non poteram , niji per 
lentem foramini radiationii appojitam , qua penumbra aiiionem exclu- 
deret : Jed in hujiumodi lentu pojitionem pariter inquirendum fuijfet. 
Eo itaque contentus ejje debui pracifionii gradu , quem a vividiori Solit 
radio , a Camera penitus obfcurata impetrabam. Aliud pqftea exa- 

men fufeepi per reBam 0 ' invefam pojitionem alhidada,ad objeBum ter- 
rejire direBa , pravio quodam peculiari apparatu. Aliud quoque faci- 
lius £7 promptius inveni per inverfam direBionem tubi ad ajirum cuU 
minans, ut in SeBione fequenti exponetur. 

§. V- 

Examen reBificatio fili verticalid Telejeopid. 

Q Uoniam per conftru<Sionem Micrometri duo primaria five praed- 
pua ejus fila fiint ad invicem normalia , uni eorum horizontaliter 
collocato alterum verdcaliter infiftebat An vero planum, & per idem 
verdcale filum , & per centrum lentis objedbvac trainfiens , nimirum pla- 
num verticale telclcopicum Meridiano congrueret , & quidem in omni 
tubi elevatione, dignolcendum erat tum ex contemjjoraneo Solis appul- 
fu ad idem filum verticale telelcopii, & ad lineam Meridianam opportu- 
ne in vicinia jam conftitutam,tum per momenta culminationum, a tem- 
poribus altitudinum correljwndentium acquidiftantia, tum etiam j imo 
maxime per conlcnfiim cum dioptris telelcopicis,in plano Meridiani mo- 
bilibus , praecedenti SedHonc defimptis. Quo examine diu proce- 
dente, aliquid Idnpcr defiderari deprehendebam, & in dies deprehendo. 
Enim vero fumma ic prodebat, leque adhuc prodit difficultas , omnia 

V inte- 
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integre componendi ^ {iquidem exadb limbi planicies , ejusdem lim* 
bi plano Meridiani adhxfio, conllans paralleliimus plani dioptrici verti- 
calis amotu fridtione refiAentiaCurforis, tubum attollentis aut depri- 
mentis, nunquam vitiatus, vires indullrix humanx tranicendunt. Ideo- 
que poft plurimas mutationes iniiflendum fuit velbgiis Celeb. de la Hi- 
re,(a)acquiclcendo nempe paucis inventis punitis Meridiano congruen- 
tibus, & reliquorum graduum deviationes in tabulam redigendo, xqua- 
tiones aptas in obiervationum ulum fuppeditantem. 


(i) De U Hirt in fr4/at. »d Tahh» Afirimm. V»ri^\it 1687 • in 4 to. 
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SECTIO IV. 

De Aufirali altero Quadrante fixo , Jive murali, 

deque Borea/i pariter fixo. 

Ad parandum Quadrantem hunc alterum Auftralem alliciebat loci commoditas, & 
balis inventae Habilitas, a qua fperanda erat integra compages muralis firme l'ub- 
micns. Alliciebat quoqueopportunitas conferendi obfcrvationes,easque proban- 
di per confenfum, vel non nili modicum quandoque dillcnfum duorum aequalium 
ingentium Quadrantum, quorum utroque fimul utendum llatueram. Alia quo- 
que fefe obtulerant fuleipicnda tentamina , prtecipue circa reflificationem di- 
optrae tclcfcopicte, quae diu me torferat, donec pollrcmo inventae acquievi. 


CAPUT I. 

De Jlrudtura & apparatu Quadrantis, 

§. I. 

Arcus & fulcra muralia. 

CUper vetuflo fblidoque fundamento, quod me invenifle innui , Tab. 1. 

murum lateritium optimse ftrudhjrae juxta directionem Meridiani 
erexi ad altitudinem pedum 20 Vienn. in latitudine 10 pedum , & in 
craflltie pedum 2. Ad loca, qua: centro Quadrantis & gradibus ejus, 

0,20, 45, 67* & 90 prius aflignata fuerant, infiti lunt lapides parallele- 
pipcdi ex durioribus , & aituib plumbo iis conlblidata ferrea fullentacu- 
ia validilPuna A, D, E , F , B , quibus afKxus ingens ferreus Quadran- 
tis arcus, in praeordinato fitu orientem verflis firmiffime detinetur. 

Ad tutiorem vero tam centri Quadrantis, quam gradus ejus nonagefimi 
confiftentiam, & lapides parallelepipedi, & iisdem adhaerentia ferrea bra- 
chia totam muri craflltiem pervadunt , & ferreis cuneis in adverfa par- 
te obftringuntur. 

Ad prxordinandam ferrei hujus arcus pofitionem plura require- 
bantur examina, qu* hic recenfere non refert, & pleraque refjjicicbant 
diflantias arcus a plano Meridiani , five a filis in ipfb protenlis. Aderat 
enim linea meridiana filaris jam duCta, diftans 2 pedibus a pariete 5 ad- 
eoque per duo fila fixa & verticalia protendi poterant alia quomodo- 
cumque inclinata , ut in politione prioris Quadrantis fieri confiieverat. 

Fulcra ferrea feu brachia A, D, E, F, B definunt in horizonta- 
les cylindros, pervadentes arcum ferreum a matricibus adftriCkum. In 

V 2 aliis 

(a) Sufr. Ub. l. ir. S- 1. 
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aliis quoque decem locis perterebratus eft arcus , ut fiftulas admitteret 
orich^cicas , earundem orificiis utrinque repercuflis , & per axem con- 
cavis , quibus inferi pollent totidem clavi cylindrici , alium tenuiorem 
arcum, nve limbi armaturam fulcientes 5 interjedJs tamen cylindris fe- 
muncialis craflitiei , quorum bafibus armatura limbi firmiter adhaerere^ 
& ip(l armatune limbus orichalcicus ejusdem magnitudinis cum limbo 
prioris Quadrantis, ejusdemque radii, nempe 9 pedum. 


§. II. 

Pinnacidium centrale , j4xis Qiuxdranth , & fulcrum tubi 

telefcopici. 


Tib. II. 
Fig. I. 
& 3. 


Fig. 2 . 


Fig- ;• 
4-«S- 


I Ntegra ha:c compages conftat quadro ferreo C A, & conis chalybeis 
direfte oppofitis, circa communem axem B D tornatis, fimilibus & 
prorfus xqualibus , ut centrali fiffulx Quadrantis exadbe congruant. Ut 
vero axis B D & axi Quadrantis fubftitui,& per centra B, D libere pro- 
tendi poflent, uterque conus A B, C D, priusquam quadro A C adftrin- 
geretur, in unam cum ipfb compagem firmandus , concavus per axem 
fieri debuit, & cylindrulis orichalcicis, ad orificia B, D firmatis, utrum- 
que centrum ad coni naturam difponi, atque in utroque quam tcnuifU- 
mum foramen ad tranfitum crinis aptari. 

Proinde utervis conorum A B , C D centrali fiftulac Quadrantis 
infitus fuerit, eorum communis axis, aut crinis A B per centrum trans- 
ibit , & congruet centrali axi ejusdem fiftulac j adeoque congruet axi 
Quadrantis. Invertendo itaque pinnacidium , nulla lequitur evagatio, 
nwlaque inclinatio crinis B O j idque ad tubi rei^tificationem quamplu- 
rimum conferre infra conftabit. 

Latus boreale quadri , five latus A E latius eft auftrali oppofito 
C F, & crenam habet oblongam G H, crini B D parallelam, quam le- 
niter percurrit ferreum fulcrum tubi telefcopici per cochleas j, s, eidem 
adftridbi. 

In alia quadri facie apparet, quomodo per cohieam M N.fuis locu- 
lamentis 0 ,P ad quadri planum redbs inclufam, moveatur ad Orientem 
vel Occidentem fulcrum K k , fSc tubus telelcopicus eidem adftridlus, 
donec acquidiftet plano Quadrantis. 

Conftat hoc fulcrum duabus partibus, poftica nimirum K P, & 
antica Q R, per matricem S T conjundBs. Utriusque fedionem exhi- 
bet Fig. 5 , in qua kmno qr fedio eft partis poftice, cujus caput m n 
crallius ( ut extra quadri crenam promineat) foramen habet ftriatum 
cui quadri cochlea M N ( Fig. 2. ) juxta meridiani axem direfta , in- 

feritur. 
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feritur. Collum » o crenae G H (Fig. i. ) immeigitur , & ipfi crenx 
latitudine n o duplo longius eft , & ita in eadem crena mobile, ut nul- 
lam luxationem admittat. 

Reliqua fulcri pars anterior vvyz longitudinem habet unius pe- i-,i, 
dis, eique tubus adftringitur per cochleas jyj, a & fulcrum pervadentes, Fig. 4. 
& anfularum , quae ad hunc ufum tubo adferruminatae fiint, flriis inhac- ^ 
rentes. Potell itaque Cubus T V a pinnaddio fejungi, tum amotis co- 
chleis jijr, z z , tum remota matrice S T. 

Laminx AI , C L ad utramque quadri partem appofitae, pertere- 
bratae fiint in plano per axem, five per crinem centro infiffentcm, & ad 
ipfas laminas redh) , ut fpecies Solis per quodvis ex illis utriusque lami- 
nae foraminibus c vel a irradiantis, in plano curfbri appofito, de quo in- 
fra, excipi pollit. Neque obefl huic irradiationi crinis B D, qui non 
nifi diametrum horizontuem foraminis obtegit j reliqua vero duo feg- 
menta , quae ad fpeciei limbos fuperiorem & inferiorem fidant, lib& 
ra prorfiis, & irradiationi pervia relinquit. 

III. 

Quadrantis Mhidada. 

A d officium Alhidadx , quse moveatur circa centrum Quadrantis, 
ejus limbum percurrat, & radium fcu planum dioptricum dirigat, 
aptifllmum inveneram tubum ipfum telefcopicum, pinnacidio centrali, 

& Curfbri fuo alligatum , praecipue fi ita comparatus fit , ut directio- 
nem fuam fervet , ac quemlibet curfbris motum centrali pinnacidio 
communicet. Hinc enim confequitur lentem objeCtivam conflan- 
tem fitum , & inclinationem fcrvare cum axe tubi , & cum plano di- 
optrico j adeoque ad omnem vel minimum Curfbris motum, moveri 
quoque locum imaginis in campo Micrometri j proinde hoc Alhidadas 
genus in hoc etiam Quadrante retinui. 

Scholium. 

I^Tiam hic tubus longitudinem habet IO pedum, ^ conflat ( ut alter 
^ prioris Quadrantis) duabus partibus, velflfluTu cylindricis orichalci 
Norimbergenfls , non fufi,fedmaBeati,flrmeconjun£lit. Cavitas in~ 
fima, qua fiflulam Micrometri continet, efl 3 unciarum. Pars altera 
minoris efl cavitatis , ut ejus orificium alterius orificio , cui adferrumi- 
nandum erat, inferi pqffet. Ut autem alhidada flexioni refifleret, adhi- 
bita fitnt ad utramque fiflulam lamina crajjiores i ^ pondus integri tubi 
ad 25 librat excrevit. 

X 5. IV. 
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§. IV. 

Cur for Quadrantis limbum percurrens , alhidadam 

complens. 

E X utraque figura liquet , quidnam ex Cur/bre prioris Quadran- 
tis retentum , quidnam mutatum fuerit. Adeft fiquidem & 
huic Curibri pinnula ocularis A C. Addi linea fiducix , five radius 
mobilis, aut crinis AB, inflexus in B, & ad Occidentem protenfus, cu- 
jus umbra in /ubjedlum planum candidum una cum fpecie Solis proji- 
citur. Adcfl: altera linea fiducix, five alter crinis E D, ab auflrali A B 
quinque gradibus dillans , ejusque vices lupplens , quotiescumque ab* 
rumpi , curvari , vel detorqueri contigerit. Dux hic etiam lunt aper- 
turx ad afpidendum numerum graduum & minutorum. Eadem funC 
artificia pro filorum politionibus ftatuendis & dirigendis • & fere idem 
claterii genus ad lenem motum Curlbris, ejusque parallelifinum cum lim- 
bo Quadrantis obtinendum, nec non ad perpetuam adhxfionem inter- 
no limbi arcui conciliandam j ut in figura 7,qux inverlam Curlbris fa- 
dem reprxlentat. Hxc lunt primo Curlbri communia : nunc variatio- 
nes , qux nccell&rix vel utiles videbantur, indicemus. 

I. Longior ell hic Curlbr,tum ob majorem tubi amplitudinem; 
conlequenter & majorem a radio Qudrantis diftantiam : tum prxeipue 
ob adhibendam tubi inverfionem , per quam Icilicet tubus ad aullra- 
lem radii partem, & in eadem a radio dillantia conllitui debet. 

2. Curlbri additus ell latior annulus H I K, extremam five infi. 
mam tubi partem adllringens,& duabus laminis oblongis, cralTioribus, 
atque parallelis inclulus, quarum alterutra Curlbri adhxret per duas val- 
vulas volubiles K, L, vel k, 1 , cochleis adllri^las. In his planis, & in 
medio utriusque prominent fixi cylindruli chalybei F, f, prorlus xqua- 
Ics , ex quorum centris & ipfi wlindruli , & plana, quibus adhxrent, 
tornari; proindeque ad parallelilmum dilponi debuerunt. 

3. Habentur in Curlbrc dux crenulx , leu incilurx conccntricx 
G, g, centrum verius pauilulum oblongx, dillantcs a linea fiducix, non 
Iccus ac centrum lentis ocularis ab axe Quadrantis. Ad crenam borea- 
lem G pertinet cylinder F, alter f ad aullralem g. Per immerlioncm 
alterutrius cylindri aflignatur caplulx locus borealis vel aullralis ; ita ut 
in utroque eandem a linea fiducix lervct diftantiam , neque poli in- 
verfionem tubi, cui caplula, & pinnacidium obje<Sivum adhxrent, di- 
redlio plani dioptrici varietur , led parallela maneat radio Quadrantis, 
vel ad eundem fimiliter inclinata. 


4 . In 
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4. In poiidone alterutra boreali , vel audrali capfiila firmatur, 
fimuiquc tubus Curibri adibingitur per laminas cralliores K , L , k , 1 
orichaJcicas, qux volvuntur circa fuos axes, Curibri normaliter affixos, 
fiiisquc inffiuctos matricibus, per quas & caplulx utraque lamina paral- 
lela, & integra ipfa caplula Curfori firmiter adhaeret. 

5. Virga chalybea P Q_R, in P cylindrica, in Q_R ftriata, ver- 
titur in cavitate cylindrica lamin* O P, & in matrice Curibri ad poffi- 
cam ejus partem appofita j quae tamen motum aliquem habet in dire- 
ilionem lineae redte Q R. Quando itaque lamina O P limbo adftrin- 
gitur, & firma detinetur a cochleis S , T laminam pervadentibus, & ma. 
trices nexuum lubeuntibus, virga eadem circumvoluto manubrio P mo- 
vet Curlbrem,vel removet a lamina flabili O P. Nimirum, verlb ma- 
nubrio ad orientem Curlbr , delcendit , ad occidentem verlb alccndit. 
Laxatis autem cochleis S, T , lamina O P movetur cum iplb Curlbrej 
utque facilius moveatur , additae lunt rotulx , arcum limbi concavum 
percurrentes. Sicque lamina O P cum integro ejus apparatu a Curlb- 
re trahitur , quoties idem Curlbr manu elevatur, aut deprimitur ad gra- 
dum aliquem notum, vel ad ignotum, & inquirendum ex aflri ad cul- 
minationem accedentis adlpedhi. Solet autem lamina O P firmari ad 
intervallum unius vel duorum graduum ab initio Curlbris, ut tanto in- 
tervallo , ubi opus fuerit, Curlbr una cum tubo ipfi adflridfo , per cir- 
cumvolutionem manubrii ad laminam fixam O P adduci , vel ab ea re- 
moveri pollit, donec aflrum appareat in campo Micrometri. 


CAPUT II. 

Be reBificatione plani dioptrid. 

Prater ea , qu® in Seftione HI. exponuntur , ad examen & correftionem plani 
dioptrid fpcflantia.huic alteri quoque Quadranti communia, methodum aliam 
inveni, qu® mihi commodifllma , & femper in promptu cll , Cngulis diebus 
nofiibusque ferenis per tranfitus liderum culminantium. 

§. I. 

Examen plani dioptrid in ipfa Quadranlif ftatione. 

J Am diu efl,cxquoAflronomi ad hoclubtiliflimum reffificationis ne- 
gotium uti coeperunt fidere aliquo, non procul a vertice culminan- 
te , quantum fert divifio arcus ultra gradum nonagefimum continuata. 
Simplex , ut habet Celeberrimus de la Hire (rt) eji htsc operatio , fed 
incommodm requirit ohjervationes. No£le igitur fer ena ^ tremquiU 

X 2 laob- 

(a) Di U Hin ia Zii. /ijlmum, fa^. Ftrif. 1701.01 410. 
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/a ohfcroamm altitudinem meridianam aUayut fteBa , qwt circa ver- 
ticem tranjit , Hmhi facie divifa , ad orientem expqfita. Similiter no- 
rie fequenti, vel paucU intermiffis diebus ejusdem Jlelhe altitudinem 
merituanam iterum objervamusffed bmbi facie ad occidentem converja. 

Hxc aliaque huc pertinentia quum attentius perpenderem (po(l- 
quam pluries me hac operatione fatigaveram in examine unius alterius* 
ve Quadrantis mobilis, & mihi fatisfacere nunquam potueram) adverti, 
converfioni Quadrantis polle lubftitui convernonem Alhidadx, five tu- 
bi dioptrici , Curlbre immoto manente, adeoque invariato angulo elc* 
vationis 5 polle quoque tempora oblervationum , quae duabus nodbbus 
contiguis, vel duabus aliis , aliquot dierum intervolo dillantibus alllg- 
nantur, contrahi ad duo proxima minuta, quorum prius immediate prae- 
cedat , polterius immediate lequatur allri culminationem j non enim 
indigemus loco pnrcilb lideris, neque momento culminationis, Icd ejus- 
dem conlhnti altitudine, quam intra duo minuta prima horaria lenlibi- 
liter non variari manifelle conflat. 

Neque vero interdiu quaerendum erat allrum, neque nodlu diu- 
tius expedmdumj ea enim ex culminationibus eligi poterat, qux oppor- 
tunior videbatur inter plures, quibus alioquin invigilare Iblebam j quum- 

3 ue pnenolcerem ex catalogo, vel ex oblervationum adverlariis&altitu- 
inem lideris, & momentum appuUiis ad primum filum Micrometri, li- 
quebat pauca minuta Iccunda primz tubi directioni fufficcre, nec plura 
pofl tubi converfionem requiri ad examen propofitum j ut fcilicet ap- 
pareret vel reditus fili hori7X)ntalis , inverfi ad imaginem fideris in tu- 
Ix) progredientem, vel evagatio ejusdem fili horizontalis , quz proinde 
inter aliquot pauca minuta lecunda corrigi pollet. 

Plus negotii luperefle videbatur in demendo , vertendo , rea- 
ptandoque tubo intra minutum primum, quod intercedit obfervationes 
expolitas. Id autem jam dilpollieram in ipla pinnacidii centralis , & 
Curlbris nollri llruClura. Quando enim Oblervator, pullo ante fideris 
appullum,ad primum vertii^e lilumMicrometri horizontale filum ad fi- 
deris Ipcciem adduxit,& Guriorem in hoc litu firmavit, flatimac imago 
fideris primum verticale filum prtranfiit, laxatis matridbus utriusque 
valvulx volubilis, tubum Guriori adflringentibus, tubum ipliim a Gur- 
iore disjungit j jamque Socius ad centrum C^adrantis nutum expeClans, 
extrahit centrale pinnacidium cum tubo ipfi adnexo, atqueambo fimul 
tubum invertunt , inverlumque reponunt j nempe Socius in centrali 
Quadrantis fiflula, & Oblervator in Gurioris prte altera, cujus crenaE 
cpndrulum inferit j ficque tubum reaptant , & convenienter adftrin- 
gunt. Qux omnia intra minutum primum horarium &cile peragi po£ 
Ic centies expertus Ium. 

Poft 
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Poft verfioncm tubi protinus apparet, an ad ftellam redierit filum 
horizontale tubi telefcopici. Quod li contigerit , habetur verificatio 
quariita , & illico tubus in conliieto boreali fitu reponitur; (In vero di- 
Optra evagari deprehenla fuerit , hujus evagationis menfiira per Micro- 
metrum immediate defumitur , ut inde prxeifa corre( 5 tionis quantitas 
eliciatur. 

. Sit enim A C radius Quadrantis, A B linea fiducie, radio eidem 7,1, ui_ 
congruens & limbum percurrens , F X axis tubi dioptrici , applicati fig- »• 
Quadrantis alhidad* ( live fungentis officio alhidada: ) in fitu ejus con- 
fueto five re(fh) , nempe ad boream relpedlu radii f x idem axis 

tubi ejusdem ad auftralem radii patrem converfi. Per A C,FX,/x 
dudta concipiantur plana, quae redta fint ad planum limbi Quadrantis, 
fintque communes horum planorum ledtiones linex eaedem AC, F X, 
fx. 

Concipiatur quoque tubo additum efle Micrometrum, cuius pro- 
inde filum horizontale ( quod redlum conffituitur ad planum limbi & 
campum Micrometri plerumque bifariam fccat ) fit in F, nempe in plano 
per axem , vel fiipra illud in D, vel infra in E. 

Quando itaque contingit ipfum horizontale filum fecari ab axe tu- 7,1, 
bi, adeoque jacere in plano per axes cylindrorum F, f, ad crenas G, p Fig. 7. 
Curfbris (pedlantium, diftabit a linea fiduciae A B praccifc,quantum ab 
ea difiat axis cylindruli, crenae (iiae inliti & limbo infifientis ; nimirum 
dimidio intervallo crenarum G,_f, quarum utraque per conftrudUonem 
aequidifVat a linea fiduciae. Si vero filum horizontale fuerit in D , auge- *i(. 
bitur ejus a radio diftantia intervallo F D; fi demum fueritin E, difian-*^‘®' 
tia ejus minuetur intervallo F E. In omni vero cafu confians manebit 
difiantia ipfius fili a radio, etiam pofi inverfionem tubi ; fiquidem di- 
ftantiis A F, A/ aequalibus addendo intervalla F D , /"(Z aequalia , vel 
demendo aequalia F E, /"e, tota A D, A </, vel refidua AE, A e fient 
aequalia. 

Intclligatur demum lentis obje£bvac centrum L v. g. in plano per 
axem tubi, vel in alio per D, aut E dufto, conlequenter tranfeunte per 
filum horizontale Micrometri, verbo, in plano dioptrico. Quoniam 
locus lentis fixus efi in compage centralis pinnaddii , conflans manebit, 
five prorfus eadem diftantia ejus ab axe communi conorum, nempe ab 
axe Quadrantis, etiam poft converfionem tubi tele/copici; adeoque pla- 
num quodlibet dioptricum , converfb tubo , & firmo manente curfb- 
re , eandem in fitu flioauftrali a radio, pariter immoto fervabit diftan- 
tiam, quam prius habuerat in fitu fiio boreali, quateumque demum fue- 
rit ejus dire Aio, divei^ns, convergens , aut parallela. 

y Diverget 
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I Diverget enim planum dioptricum a radio in campo Microme- 
tri, quando flum horizontale diilaW a radio magis quam centrum len- 
tis objeiSavae L j converget autem , quando F minus diflabit quam L. 
Proinde, ut dire^io fiat parallela radio, requiritur ut centrum ODjcdlivac 
lentis , & filum horizontale a radio xquidiiknt. Quamvis autem hu- 
jusmodi menfura: quam exa 6 h(llmx nullo Icnfu , nulloque artificio ha- 
beri pollint j poteu tamen in illas per examen quam lubtililTlmum in- 
quiri: potefi corrigi quzcunque inventa fuerit inaequalitas , donec evin- 
catur planum dioptricum a radio nondivergerc, fed neque cum ipfo con- 
vo^re, nili in punfto quam remotiflimo , adeoque (enfibiliter nullo. 

Quia enim llella S apparet in D , & </ , plana dioptrica D L , </ / 
produdfa concurrent in S. Ducantur C S, & AS, quarum utraque di- 
videt angulum S bifariam ob triangula S C L , S C / fibi mutuo xqui- 
ktera, uti etiam S A D, S A j ergo A S coincidet cum C S , adeo- 
que radius A C produdhjs dirigetur ad Aeliam conl«]uenter D L & 
A C, tantillum ^ invicem diftantes , non concurrent nili in pundbo S, 
quo remotius aliud videri non poteA. 

COROLLARIUM. 

I.OI fiat ut S L ad L D : ita C L ad D R, quum L D fit quid infinite- 
^ limum iplius S L, erit quoque D R pars infinitdim:i ipllus C L, 
adeoque proruis inlenlibilis. 

2. Si ponatur diAantia A S tantummodo 20 milliarium , ad quam 
C L iit ut I ad lOOOOOO , elicietur angulus C S L quinta pars unius 
minuti lecundi. 


§. II. 

CorreBio flant dioptrici frve fili horizontalis in tubo 

tclefcopico. 

• t.T\IAet filum horizontale tubi telelcopici a radio intervallo A F, mi- 
ILJ nore quam C L dcfcftu F E j adeoque planum dioptricum con- 
vergat ad radium in campo Micrometri , vel divergat a radio ad obje- 
^m produdo. 

Quando itaque per motum Gurioris filum F CAitur ad imaginem 
fere culminantis aAri, per L irradiantis, litus radii A C erroneus eA, & 
linea fiduciae indicat gradum juAo minorem. 

Firmato autem Curlbre vertitur tubus, ut filum F tranfot ad f in 
eadem ab A diAantia , quam prius habuerat in F, minore Icilicet quam 
C /, quae manet eadem cum C L j adeoque aArum culminans manens- 
que in eadem elevatione , radium liium mittit per / ad G lub five 

adau- 
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ad auflrum in diftantia f G dupla prioris F E. Quoniam enim radii 
L F,/G, a pun< 5 lo vel fidere remotiflimo, & immoto laJtem in eleva- 
tionem , prodeuntes habentur ut paralleli , emnt intervalla imaginum 

F , & G, & centrorum L, & /xqualia 5 proinde quum A F dificrat a 
C L intervallo F E per fuppofitionem, duplum iplius A F, five tota F f 
diflerct a dupla ipfius C L, five a tota F G intervallo /G duplo prioris 
F E, & bifariam fecando G^in e, fiet f e xqualis diflerentix F E. Hxc 
nimirum eft quantitas corr^onis qu^tx , ut radius A C xquidiftet 
ab utroque loco Ipccici in F, & G apparentis, & ut filum horizontale F 
difiet a radio, quantum iple difiat a centro lentis objedlivx. 

Ut itaque corredlio applicetur, l° adducitur filum mobile ad lemi- 
diflantiam fG five ad e, vel per acftimationem, quando intercapedoyG 
exigua efi, vel tutius ope Micrometri, numerando prius ejus revolutio- 
nes abyad G, deinde dimidium earum a G ad e. 

2. Moto Guriore adducitur filum mobile e ad imaginem G , 
adeo que f tranfit ad locum 0 , & A ad « j quumque A a fit xqualis 
e G Uve F E , erit a G xqualis a F , five ipfi CL 

3. Firmato Guriore, ac eodem immoto manente, promovetur 
compages Micrometri ab e in G, addu6bo filo fiabili horizontali ad ima- 
ginem G , ut difiantia ejus a radio G a fiat xqualis difiantix G l. Qmd 
erat primum. 

Sit denique planum dioptricum L F divergens a radio in cam- pjg ^ 
po Micrometri ob A F majorem quam G L 5 igitur inverlb tubo , im- 
motoque Guriore filum F tranfibit ad /', & alh’um , quod prius ap- 
parebat in F, poli inverfionem apparebit in G, diftans ab A dupb mi- 
nus quiun F, & ab/" duplo diftantix F E ; ut nimirum F G fiat xqua- 
lis ipli L /, five duplo ipfius A E , qux ponitur xaualis ipfi G L. Pa- 
tet ergo corrigendum elTe fitum radii G A , & fili horizontalis f. 

Quare 1*. Sumitur ut antea dimidium totiusy'G , notaturque 
pun£tum e, illuc addudlo mobili filo Micrometri. 

2. Filum e , quod interim fixum reprxlcntat , promovetur ad 
aftri Ipeciem in G per motum Gurlbris,fimulque radiusG A ada, & /ad 0 . 

3. Firmato iterum Guriore filum horizontale 0 promovetur ad 

G, movendo integram compagem Micrometri , ut filum G diftet ab a 
intervallo G L , cui pariter xqualc prodit intervallum a F j adeoque ra- 
dius G a in utraque politione tubi xquidilhbit a locis imaginumF, & G. 

Quod erat alterum. 

COROLLARIA. 

I.QI poli verfionem tubi filum horizontale/evagatur ad boream, recc-Tab. ii. 

•3 dens a Ijjccie G , linea fiducix five radius ollendit gradum altitu-®^'^'^' 
dinis jullo minorem j adeoque dicitur objcifla deprimere. 
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n. Si vero filum evagatur adaufirum, linea fiduciz oficndit gra» 
dum jufto majorem , & dicitur objcda elevare. 

III. Quantitas alterutrius evagationis notari debet, ut praeceden- 
tes corrigantur obfervationes : nimirum prior evagatio , five ad bo- 
ream, dat corre<5Honem additivamj altera, five aufiralis, correctionem 
indicat fiibtraCtivam. 

Scholiutn I. 

H /inc fgwram in altera capJuLe lamina, qua Hmho adharet,^ a tu- 
bo pLrumqw te£la ejfe filet, incifam volui , ut verfi tubo ipjh la- 
mina in profpecium prodeunte , Obfermtor iUico pofl evagationis men- 
furam ex inJpeBione figura agnqfcat, an correBio Jit additiva, qua nem- 
pe notatur per li teram A , vel fuhtroBiva , qua per Iit eram S indica- 
tur. Orientali autem lamina , qua in conJpeBu habetur, incifum eji 
hoc hexajiichon. 

LECTORI ASTRONOMO. 

Si fubit AIhidadam, quando fere culminat, albrum ; 

Cochlea Curforem fi vetat efle vagum; 

Si tubus , a radio dillans xqualiter, ipii 
Silbtur aulbalis , qui borealis erat : 

Sideris ad fpeciem verfa redeunte dioptra , 

Certus eris politum veriheaire tubi. 

Scholiutn II. 

I. AD id eligebantur quandoque qftra fere verticali ter culminantia (in 
tubo J^uidem diutius vija) ut Perfei, Lacerta , in anteriori pede 
dextro Urfa majoris i quandoque alia non procul a vertice trcmfeuntia ut 
Auriga, Cygni, Andromeda, Lyra,aliaque minus alta, utArieth, Tau- 
ri , Geminorum Bootis, Cf c. Interdum expeBabatur crepificulum matu- 
tinum aut vejhertinum, ut fila Micrometri, £T afira etiam minora Jine 
lampade conjpicua forent. Plerumque tamen praferebantur hora no- 

Burna, utpote plurimis obfervationibus idonea j raro autem diurna, in 
quibtu non apparent, tiifi Jidera prima magnitudinis , eaque infiar pun- 
aorum albicantium pauBo ante vel pofl meridiem j adeoque difficili m in 
tubo invenienda pofl ejus inverjionem. 

II. Quando pofl primam ^ alteram correBionem adhuc aliqua 
deprehendebatur evagatio fili horicjontalis, indicium erat filum hoc vere 
horizontale non ejfe , vel certe lineam fiducia non aquidi flare ah utro- 
que cur foris incifura vel crena , cui cylindridus atteruter inferi fiolet. 
Quando autem utraque conditio aderat , non fine obleBamento vide- 
bam horizontale filum femel iterumque pofl primam fecundam ver- 
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Jionem tubi redire ad (pedem aflri cubninantis. Erat itaque cur redi- 
Jicatimi huic fadMrrke, atque promptijjhnte ommno acquiefcerem. Ea- 
dem enim in decernendo , an linea jfdudie [ut profedo requiritur) tequi- Tab. IL 
diftet a crenU G,&'g in Curjore incijis , adeoque ah axihut cilmdrulorum F'g-7. 
F, f, qui crent! hifce inferuntur , haberi poterat pr/ecifio , qiue per vul. 
gatam methodum haberetur a perpendiculo congruente duobus bmhi pun- 
d'u a gradu nonagefimo aquali ter diffitis , facie limbi divifa primo ad 
orientem , deinde ad occidentem expofita , tuboque alhidada ad idem 
ajirum cidminmis , in utraque poftione diredo , fi quadrans nofler con- 
verti pqffet. Neque tamen diffido quidpiam aptius ad explorandum 
parallehjmum tubi telefiopici cum radio ingentis hujissmodi Quadrantis 
fixi ab abis haberi, aut repertum iri j ut que in apricum brevi producatur, 
avide cupio. Interim hoc qualecumque invetitum examini ffironomo- 
rum bbenter fuhjicio. 

III. Qmim pariter pqfitiopem limbi, pofiquam divifiu , Marcui 
fiso refii tutus fuerat, explorarem , deprehendi pundum gradus 90 a ver- 
ticali linea perpendicub e centro pendentis , o' 45" ad aujlrum decbnare. 

Pqft biennium mutari debuit fi/lula centralis orichalcica , £7 examine 
iterum fufeepto conjlitit aufiralem declinationem gradus nonagefimi ad 
integrum minutum excreviffe ; adeoque lineam fiducia altitudines fu- 
pra borizfintem tantundem vera majores oflendere. Hoc vitium abeui 
Jubfidentia meridiani parietis in ejus cxficcatione , vel cochleis , limbum 
abter ac in prima ejus pofitione adfiringentihus , vel utrique fimul cau- 
fa , abisque adferihi poterat. Malui tamen hanc aquationem unius 
minuti at ohfervatis altitudinihia demere, quam bmhi fitum mutare. 

lE. Divifio bmhi confueta in gradus, in decades, 15 femidecadet 
minutorum fatu exada prodiit. R^qua divifio in fingula minuta fitos 
quandoque {inevitabiles fere) contraxit navos , quos vel per aflimatio- 
nem, vel in fubtilioribus ohfervationibm ope Mi crometri corrigere Joleo; 
adducendo nempe lineam fiducia ad proximam decadem vel femideca- 
dem , ac reliqua minuta ST fecunda exefius vel defedus , ex indicibus 
Micrometri colligendo. 

V. Limbi pars infima B elevata ejl pedibus fiupra pavimentum, Tab. L 
proinde Ohfervator ad gradtu altitudinum 60 ufque ad 75 commode 
fiat : a 75° is/que ad epp fidere poteji ( ut etiam ad ufum tuborum mu- 
rabum Arduri, Lyra, Capra, Perfei, de quihiu alibi ) ad (dios vero 
gradtu infra 60 addita efi fcala, qua afcenjum fiuppeditat. 

VI. E ftbtu Alhidada cum integro apparatu Micrometri ad femi- 
pedem extra limbum protenditur , 15 extra centrum integro pede tfque 
ad ohjedivam lentem excurrit. 

Z CAPUT 
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CAPUT IIL 


De horeali Quadrante fixo 

Quadrans hic borcalis alteri auftrali fere contiguus eft: unde confequitur cele- 
rem ab hoc ad illum eidem Obfervatori tranfitum dari : duobus autem utro- 
que limul utentibus eandem ofcillationum unius penduli numerationem fuffi- 
cere. Qute commoda quum deedent in occidentali facie parietis meridiani, 
aliaquc adelTent impedimenta, non expediebat yiic Quadrantem hunc colloca- 
re ; fed potius, ubi primo fitum ejus alTignaveram, fcilicet in boreali angulo 
arcte domellic* , vcl atrii nuper cxtrucii. 


§. I. 

Bafis , compages ferrea , fs" Apparatus Quadrantia 


Q Uum parietes hujus atrii declinarent 45 gradibus a Meridiano, alius 
in ejus plano, & luper antiquo, quod inveneram fundamento, eri- 
gi debuit ad pavimentum ufque paries meridianus , qui firmam Qua- 
dninti bafim praeberet. Quia vero liber erat hujus borealis plagx pro- 
Ijseftus, laltem ufque ad collem Bifenherg didhim , nulla indigebam ele- 
vatione pro Quadrante hoc collocando , fed potius brevi fcala murali, 
quae infra pavimentum defeenderet j cefl^tc autem ejus ulii dcmilfi 
pavimenti parte te£ta maneret. 

Latus verticale praecipuum C B D, in quo fifiula centralis orichalci- 
ca C innititur bafi D, & parieti vetufto C , detinetur quoque a llilcro 
SS, appofids ubique lapidibus ad infiillonem plumbi rcquilitis. Erat 
enim latus hoc mobile in elevationem per cochleas verticales Cc,Dd, 
& ad orientem vel occidentem per horizontales alias, priusquam in ver- 
ticali praeordinatoque (Itu flio firmaretur. 

Latus alterum verticale I innititur in I eidem bafi murali, & 
cum priori conjungitur per infimum brachium D I, perque duo alia ho- 
rizontalia E G F , e gj, quae fiiftinet, dum ab iisdem , & a muralibus 
fulcris /"S , V “u in verticali pofitionc detinetur. Eadem horizontalia 
brachia GT , gj" fulciuntur a verticali fiJero F K, quod per cochleam 
K -4 protrahi, contrahive poteftj fulciuntur etiam ab obliquo alioQ flSc 
a ferreo Quadrantis arcu A L. Hifcc lateribus , brachiis, aliisque fijlcris 
N, O, R, adffridhis eff ipfe arcus A L M B , obducfhis orichaidco limbo 
externe denticulato, in gradus, & fingula minuta prima divifb j prout 
ferebat longitudo radii B C fere 9 pedum , ut priorum Quadrantum, 
Tubus telcfcopicus C X ex bradfcolis ferreis crallloribus, iisque, 
ut efle fblent, flanno adferruminatis comp)adfus, annulis praeterea ori- 
chalcicis in omni jundfura munitus, alhidadam confbtuic una cum pin- 
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nacidiis objaflivo & oculari , atque Curlbre confucto ejusdem ftruftu- 
ne, ut in altero Quadrante auftrali, IH formsc minoris. Tubo additum 
eft Micrometrum intra limbum Quadrantis, ut figura oftendit, & locus 
objedhvx lentis extra centrum femipede removetur 5 adeoque longitu* 
do tubi eft pedum 9 j. 

Arcus in B iupra pavimentum elevatur pede li , & adeft utrin. 
que fcabellum, quo tranfitus inter B & T facilior reddatur. 

Scala , qu* infra pavimentum dclcendit , aperitur ad altitudines 
capiendas a gradu 55 ulque ad 921. primo quidem Icdendo in altioribus 
gradibus fcalx , deinde ftando in gradibus infimis. A gradu 55 ad 35 
Obfovator commode federe poteft,fcamno 2 graduum ad id ad jefto: de- 
mum a gradu 35 ad initium arcus afcendicur, Icala in hunc uflim appolita. Tab. 

Alia fcala longior S T in auftrali angulo atrii pnebet alcenfum ad 
exiguum tabulatum fuperius in horizonte E G , quo famulus afeendit, 
ut verticalem meridianam fiiperiorcm feneftram,vel fupremam in te<fto 
inclinatam , vel, prout res exigit, utramque fimul aperiat , lampadem 
accendat , & tubi orificium detegat j poftmodum claudat obfervationc 
pera<fta. In eodem tabulato famulus ipfe, vel fbcius idoneam flationem 
habet advertendum tubum , eundemque reaptandum, quoties ejus exa- 
men & redaficatio fufeipitur. 

§. II. 

Pqfitio Quadranlii in plano Meridiani. 

Q Uum fiilcra horizorstalia O P, S r , Vv protrahi, & contrahi poftent, 
facile intelligitur, quomodo circa verticale latus C B integer Qua> 
drans promoveri, aut retrahi potuerit ad orientem, vel occidentem, do- 
nec Meridiano, aut faltem verticali proximo congrueret j idque digno- 
fcebatur per conlenflim , vel non nift modicum diflenflim ab inftru- 
mento culminationum , ad quod Obfervator invigilabat in tranfitu fi- 
deris , & fbcius ad hunc Quadrantem : nifi quandoque unicus in al- 
terutro notaflet tranlitum per extrema duo fila vertic^a , & per me- 
dium in altero , quod ad hujusmodi examen fufficiens erat j quoniam 
in hujus Quadrantis politione planum Meridiani przcife attingere mihi 
non propoflieram. 

§. U l 

Examen ©* redificatio Tuhi telefcopicu 

R Edba pofitio hujus tubi Iblet efle auftralis refpe^ radii Quadrantis, fi- 
velinexfidudx. Quando itaque tubo redto, deinde verfb( immoto 
tamen curibre eadem obfervatur culminands aftri altitudo , habetur 
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paralleliffnus plani dioptrici , & lineae fiduciae , ut in altero Quadrante 
Auftrali oftenfiim fiiit. Quando autem poft verlionem tubi filum ho- 
rizontak ab aftri ^cie recedit, error inventus eodem plane modo corri- 
gitur ,• inverfis tamen fignis additionis , vel lubtraftionis. Evagatio 
enim fili horizontalis ad aufirum dataequationemadditivam^ad boream 
vero fubtradkivam , ut figura laminae incila , & poft tubi verlionem in 
proludium prodiens oftendit. 

SchoHum. 

T.fy^modiJJimaeJ} reBiJicatio hujus tuhi per fl ellam polarem Jtve a in 
^ extremo caudaUrfceminorU i quoniam toto anno mane, aut vej^ere, 
vel horis noclumis videri potefl fupra, vel infra ,• quhi fupra, ^ tnfra 
polum, £jT per femiquadrantem hora manet parum diflans a filo medio. 

II. ad id prater polarem eligi poterant alia quam plures , quandoque 
■dl fupra , quandoque infra polum , noBu vel in crepufculis ohjer- 
vanda. Fraferri vero merebantur dua reliqua majores Vrfa minoris, 
ut pote non procul a polo , adeoque diutitts intra tubum manentes , gT in 
crepufculis ahfque lampadis ope confpicua ,• deinde infigniores Urfa ma- 
joris, Draconis, Cephei, CajJiopea, Ferfti ^c. 

Aliud quoque per fe prodibat examen ex confietis diurnis ohjervatio- 
nibtts , conferendo nempe altitudines eorundem Jiderum hifce quadranti- 
bus, aufirdi ^ boreaa definitas. 

Quoniam enim in utroque numerantur gradus ah horizonte ad verti- 
cem progrediendo , cito arctu utrimque QuadrantU , fi reBe definiti funt, 
fimul addtti conficiunt gradus i8o. v. gr. 


[ aultiali 

r 90 * 4 »' 

30" f 

Altitudo a Perfei Quadrante « ^ 

[ 

< limul i8o* 

l borcali | 

1 89 18 

30 1 


f aulbali 1 

r *7 

z9 r 

Altitudo a Caprx Quadrante < ^ 

1 

< fiinul 180® 

l boreali | 

1 91 

31 l 

r auftrali 1 

f 90 

44 fo f 

Altitudo tt Lacertae Quadrante < 1 


< limul 180® 

l boreali 1 

i 89 

19 10 l 


III. Fateor tamen raro contigijfe altitudines eorundem fiderum 
per duos hujmmodi Quadrantes ohfervari jugiter in minutu fecundis con- 
fentientes, hsqusque confenjus partem aliquam felici eventui adfcribi po- 
tiujfe. 

SECTIO 
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SECTIO V. 

DeQuadrafite ampliato mobilh almque Jlmilibus, 

Quadrantes azimuthales in magna olitn,quam profedo merentur, xltimatione ha- 
biti, & a fummis Aftronomis medii aevi Tychone, Hevelio, aliisque frequen- 
tilCme adhibiti , rarius adhiberi coeperunt poft inventa hodierna horologia, per 
qux demum licuit aptius atque facilius uti circulis horariis quam verticalibus. 

Nec minus aliunde ob duo praefertim obllacula hujusmodi Quadrantum confiru- 
dio negligi potuit. Primo enim exigebatur conflans parallelifmus radii verti- 
calis , difficillime cum Quadrantis circumvolutione , diverfaque inclinatione 
Alhidadae conciliandus. Secundo flatio fixa & flabilis aflignanda erat hori- 
zontali circulo, fupra quem volubilis Quadrans verticalis nullum in direflione 
Alhidadae inveniret impedimentum ; adeoque machina vel in theca quapiam, 
quae aperiri , vel amoveri poflet , cuftodienda erat vel fpeculam requirebat, 
in circuitu fuo mobilem, qualem habuit Hevelius, ut unica vel plures ejus fe- 
nellrae ad omnes Coeli plagas converti poflent (/*; vel feneftrisinttruftam prorfus 
contiguis, & ufque ad verticem fuccelRve aperiundis, quali utebatur Norim- 
bergte vir priEflantiflimus Philippus a Wurzelbau (i) 

Primum ex hifce obflaculis adimendum videbatur per u'quationem perpendiculi) 
fecundum vero per fulcrum mobile live rotatile ; ita ut Quadrans ad quamli- 
bet fpcculae feneftram poflet adduci , & in qualibet parte pavimenti , prout 
exigeret obfervatio , conftitui. Qua utraque additione adhibita Quadrantem 
azimuthalem , vel pene azimuthalem fimplici praeferendum cenfui , quia & le- 
nius circumvolvitur , & fulcro firmius adhaeret, & minori vel minimae fubeft 
ofcillationi. ' 

Porro circulum horizontalem potius ad faciliorem Quadrantis motum , quam ad 
ufum azimuthalium angulorum adhibui ( quamejuam & illi utiles efle pofTint 
ad llellam diurno tempore Inveniendam) nec follicmis fui demajori ejusdem cir- 
culi radio, fed Quadrantem ipfum ampliandum fufeepi per arcum longiori Al- 
hidadae fuperadditum , ut profpeftus integri Quadrantis oflendit,& ex fequen- 
ti deferiptione patebit. 

CAPUT I. 

De JiruStura Quadrantis, 

§. I- 

Circulus horizontalis , {j* fuferJlruBa columna verticalis. 

O Rbis orichaidcus O R S , lupeme planus , diametrum habet duo- 
rum pedum Viennenfium, crafTiticm 6 linearum, in limbo & cir- 
ca centrum) inter hos terminos parumper gracilior. 

In medio afliirgit columna orichalcica A B ordinis dorici , ejus- 
que centrum occupat. BaCs externa & cylindrica plano iplius orbis 

A a inni- 

(i) Jo. ffneirr Mtchfn, ctthfii lihr r, J?« CeSani iSfi foL 

{/)]!. Ai/. 4 IfitruliM Urtnia Hnitsttfi Sfirmem. Hnhnitr^ ifu fU. 
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Tab. n 
Fig. 1. 


Tab. I. 

Fig.i 


innititur : interna in prifma hexagonalc degenerans , craflitiei orbis in 
(imile foramen excavatae indta eft j pars demum baiis infima, infra 
orbem cylindrica & Ipiralis, excipitur a matrice columnam ipfi orbifir- 
millime addringentc. Porro columna & orbis ipli addrid:us llmul tor- 
nari debuerunt , ut columnae axis normalis fieret ad orbis planum, & a 
verticali Quadrantis radio asquidirtaret. 

Dmbus circuli O R S diviliis eft in gradus 360, addito arcu gra- 
duum 6 1 limbum percurrente , qui iingulos gradus dividit in 60 mi- 
nuta. 

Extremus limbi ambitus denticulatus cfl ad ulum rotulae pariter 
denticulatae , per cujus rotationem Quadrans verticalis &dlius volvitur, 
^ in qualibet dircd;ione azimuthali ibituitur. 

§. II. 

Fulcrum Circuli horizontalii. 

C Onftat ex aridis quercus trabeculis: tres ejus partes aequales & limi- 
les ad prifma triangulare convergunt , & fupra illud diftenduntur 
in brachia, circulum horizontalem ligamentis ferreis communibus adflri- 
daim fuffinentia : infra vero divergunt , & in pedes attenuantur , qui 
parumper contrahi , & protrahi poliunt per verticales cochleas a ferreis 
brachiis horizontalibus in ea politione detentas. Addita fiint longio- 
ra manubria, quibus facile manus admoventur , oculis interim ad per- 
pendiculum intentis. Verticales be cochleae fulcri poCtionem dirigen- 
tes , non immediate pavimento innituntur, ut plerumque fieri confuc- 
vit , fcd inferuntur matricibus aptatis infimae tripodi , quae integrae ma- 
china: bafim fiippeditatj ut tota fimul horizonmiter moveri polTlt, & 
ad quamlibet pavimenti partem facillime adduci per fubjetflas tres ellip- 
fbides rotatiles, furcis aduncis , & circumvolubilibus incluf^, qualibus 
majores gravioresque felbc quandoque inflruuntur. Tres itaque fulcri 
pedes flnguli adhaerent tripodi, nec ab ea dimoveri queunt, nifi in eleva- 
tionem aut depreflionem. 

Scholium. 

'DE/rqua fere ormihi Jequentium mobiUwn injirumentorum fulcra ifj’ 
lig?teafimt , ^ huic pemjomlia. Etjienimhac materia utpote in- 
conjlans , iruompada , Levigationis incapax , ad ajironomica orga- 
na conficienda inepta Jit'-, ad ca£m tamen fujiinenda , fulciendaque f^- 
Jiciens idonea eji , quantum requiritur , ut attolli , ^ deprimi pojjmt 
atque ad perpendiculum adduci- 

§. IIL 
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§. III. 

Quadrans orichaicim vertkalis fuper horizontali Circulo 

volubilis. 

I N figura r profertur hujus Quadrantis V Q_C profpeihis anterior. Tah. in. 

Radius C Q_longitudinem habet 30 unciarum pedis Vienncnfisj Ia- 
titudo limbi duas continet uncias 5 craflities metalli trientem unciar. j, 

In poftica parte prominet arcus chalybeus limbo & horizontali la- 
teri per cochleas normaliter adftridlus. Armaturae lateris intermedii 
adftringitur aclavis ftriatis epiftylium L hacmifphxrica; cavitatis , quae 
coluqinac vertici haemifphaerice-convexo congruit. Per epiftylium ver- 
tici columna; impofitum , fuftinetur integer Quadrans; ad A veroalli- 
gatur bafi cylindricae ipllus columnae , a cujus axe conftanter arquidifta» 
re debet verticalis radius Quadrantis. 

Plinthus orichalcica a plano , quod per axem columnae dudum 
a limbo Quadrantis acquidiftare concipitur , fedhi eft in duas partes 
EG N 0 ,t HI L,qu* fimul bafim columnae cylindricam cingendo Ic- Tab. tr. 
viter ipfi adftringuntur.ne motum Quadrantis impediant ; radium au- 
tem C^adrantis in perpetuo prallelifmo cum axe columnae detineant. 

Pars longior A C adhaeret verticaliter lateri Quadrantis infimo, cui per 
matrices clavorum A B , C D affixa eft : prs alia brevior F H I L, 
quae amoveri poteft , alteri longiori adnedtitur clavis E F , G H, & a 
matricibus F, Hadcontaftum cylindricae bafis compellitur, interpofi- 
ta lamina elaftica K M , quae friftionem adimat , motumque integrae 
plinthi A H leniorem reddat. Quae clarius indicantur in feftione hu- Fig-4. 
jus plinthi , columnae , laterisque Quadrantis infimi per axes clavorum 
toncepta. 

In limbo Quadrantis habentur fblummodo decades graduum, per 7,1,. iii. 
12 punfta , quae dividunt arcum Q V , centro C , & radio C V de- F‘g i 
Icriptum. Gradus— i o, O, IO, 20 &c. fignantur per numeros— i , o, 

1 , 2 , 3 , &c. atque in iisdem pundlis fefe interfecant exigui arcus ex 
duobus aliis pundVis ejusdem arcus xquidiftantibus dudli , ut diftindlius 
appreat pundtum propofitac decadis, ad quam linea fiducix, fiive mo- 
bilis Quadrantis radius , five aihidada fifti debet. 

Centrale Quadrantis foramen C in conicam cavitatem expanfum 
axem habet reifVum ad planum limbi , quoniam per machinulam ver- 
tebra foramen excavans movebatur in axe cylindri, re6H ad idem planum, ,j| 

Clavus centralis G C H chalybeus , torno elaboratus ab inter- Fig.a 
media fafeia prominente cylindrica dividitur in duas partes , quarum 
utraque conica attenuatur in prifma hexagonale, deinde in cj’’lindrum 
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Tab. m. <piralem. Pars brevior C H inlcritur centrali foramini Qi^rantis, cui 
Fig. 2. per matricem adftringitur , interjedta lamina circulari concava. Pars 
reliqua & longior C G extra planum Quadrantis prominet aduflim 
Alhidadz. 

Fig. 3. Alius quoque conus truncatus c h eidem centrali foramini C quan> 

doque inlcritur, quando uti oportet centro Q^drantis. 

Ad poftieam Quadrantis partem affixa cft fiftula orichaldca paraL 
lelelipedac cavitatis P Z,lupcrius inferiusque protenla, ferreisque uilcris 
&6. XZ,XX,XT,X / utrinque firmata. Clavus exilis P & nlum per- 
pendiculi fuftinet , & centrum habet in extremitate lui axis corre/jxjn. 
dens.Iaminx in aliquot minuta divifie, & infimo filhilx orificio aptata^ 
de qua infra dicendum. 

§. IV. 

Alhidada fr£onga , arcus Alhidadse Juperadditus. 


Tib. in. 
Fig.8. 


I N hujus Quadrantis firudhira przdpuc refpidebatur ad ejus amplia- 
tionem , ut nimirum & radius longior accederet , & arcus huic ra- 
dio refj^ondens, pars quidem parva Quadrantis eo radio dcfcripti, fcd in- 
tegro Quadranti aequivalens ,• unde conlequeretur i”. diftin6b’or gra- 
duum di villo, 2”. eorundem numeratio infra horizontalem radium, 3*. 
applicatio longioris tubi telelcopid, ad oblervationcs etiam dreumjovia- 
lium idonei. Proinde Alhidada protrahi debuit hinc ultra centrum, il- 
linc ultra limbum Quadrantis , in eaque parte aliud addi centrum , in 
hac alius arcus ex i^ novo centro delcribi. 

Ad id vero conlfitucndus fuit radius K D primarius in plano per 

S uadrands centrum C du^, & ad planum Quadrantis redlo: deind» 
[hidadz termini quidam fixi afllgnandi erant , in quibus radius iplc 
primarius K D lubltitui pollet lingulis decadicis Quadrantis radiis , ut 
reliqui gradus & minuta numerarentur in arcu Alhidadz ab extremo 
radii primarii pun£l» D ad alium quemlibet radium K E, vel K F, jux- 
ta quem ad objedhim collimare contingeret. Du£);o enim ex C radio 
parallelo CE , vel C 7 ", qui pariter eandem ad idem diflans objedhira 
dirc6kionem habebit , angulum DC£, DCyivel DKE, DKF 
metietur idem arcus D E, vel D F. 

Ad id quoque requirebatur Alhidada plane inflexibilis, ut in quali- 
bet politione verticali, horizontali, vcl inclinata, redfa D K conflans ma- 
neret in planis per eadem pun£la D, K, & per axem Quadrantis du^s. 
S(|d etiam evitanda erat nimia gravitas , qu^is lliiflh: integrz mallz me- 
tallicz ejus latitudinis , & cnffitiei , quz flexioni refilberet. Aptas 
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ita que ad id inveni virgas chalybeas DK,EK, DE,IK,M M,mal- Tab. i. 
leo abunde lubafhs, in %uramfe6h)riscompa6fas, & ab intcrjedbs fui- 
eris L /, partim adferruminatis, partim per clavos adlb:i£bs , in eodem Tab. in. 
flatu detentas. 

§. V. 

Centrum arcus Alhidad^ /uperadditi, ejusdemque arcus 

divifio. 

E Xtrema pars Alhidad* ultra limbum Quadrantis excurrens , coni- 
ce perforata eft in K , axe foraminis ad planum Quadrantis re< 3 ». Fig. 4. 
Conus orichalcicus K i huic immerlus foramini , alTignat in K centrum 
arcui D E e reljxjndens. Alius quoque conus priori arqualis , eidem fora- 
mini aptatur ad uliim perpendiculi, e prominente cylindrulo k demifli. 

Sed axis K i, foramini & clavo communis, re<fl:us exigebatur ad 
planum Quadrantis. Itaque inquirendum erat, an duo perpendicula, de- 
mifla utrinque ab extremitatibus ejusdem clavi K k, congruerent extre- 
mis pundlis axeos clavi alterius C G, & an in eodem verticali plano ja- 
cerent axes utriusque foraminis C & K. Quia enim aliunde conflabat 
axem clavi centralis C G reifhim efle ad planum Quadrantis, talis quo- 
que invenienda erat politio clavi alterius K k. 

Arcus orichalcicus D E, cujus latitudo 2 unciarum, crallities tcn 
tidem Unearum, longitudo 22 graduum, quinque adhaeret laminis, qux 
transverlalibus & extremis Alhidadac partibus Hc adftringuntur , ut & 

E romoveri & retrahi pofllnt , adducique ad planum a Quadrantis lim- 
o acquidiflans. In poflica fade munitus eft alio arcu chalybeo. 

In limbo hujus arcus dudbi font confoeti undecim concentridj ex- 
ternus nempe, radio 6 pedum Viennenfium 5 interni autem reliqui radio 
focceinve decrefeente, pro ut exigebat diftantia primi arcus ab ultimo, 
unciae ij fere. Radius enim major fumebatur 72790 5 minor autem 
71400 partium Scalae quadratae orichaldcae , in qua pes Mediolanenfis 
decadicus ( ad Viennenfem communem fe habens ut loo ad 119 ) in 
lOOOO partes diviliis elt Ex hac radii menfura eliciebantur partes 12688 
pro chorda 10° arcus externi: 63^0 pro chorda 5'. 2541 pro chorda 2*: 

1271 pro chorda 1“ , & 2i2 pro chorda 10' . Dudiis denique trans, 
verlalibus prodibat divifio limbi hujus in fingula minuta. 

Exterior limbi margo denticulatus eft ad ufom Gurioris inlia de- 
Icribendi j margini autem interno indft liint haec verba: 

In limbo hujus arcus numerantur reliqui gradus & mi' 
nuta ultra decades Quadrantis, 

B b §. VI. 
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JpplkcUio Alhidadje, 

Tab. m. n Adius Alhidadz primarius D C K in plano per axes utriusque cla- 
Fig- 8- l\ vi centralis C & K , alteri cuicunque Quadrantis radio decadico 
e 9, C 8> e 7 &C. fubllituendus erat ; adeoque Alhidada mobilis cir> 
ea centrum C, eidemque alligata , iifti deberat ad lingulas decades in 
Quadrantis plano lignatas, plano axiumC & Ktranlcunte perpundhim 
decadis propolitz , v. g. nonz, odbavx, Icptimx , cui applicanda foret 
Alhidada & in hac politione firmanda. 

Proinde prtibus Alhidadz limbo adjacentibus lamina orichal- 
cica cralllor liibjici alligique debuit , & limul cum limbo perforari nor< 
malitcr in pund^ H, i, quorum bina libi invicem relpondcntia, con- 
gruo numero dilbnfb, Ijierant ad decadem ejusdem notae ; ita quoque 
duo claviculi laminam limul ac limbum pervadentes , firmant politio, 
nem Alhidadz reljxdu limbi , & inde amotam , quotiescunque opus 
fuerit, ad eandem reducunt. 

Per fenefiellam Alhidadz, in V ptentem, appret in limbo Qp« 
drantis pundhim propolitz decadis, & filum, fcneinllz orificio interiori 
appolitum, quod pars elle debet radiiD K, vel J&ltemin plano ejusdem 
radii ad Umbum normali. 


Scholium /. 


Tab. HL i/ jPpSrahatttr Alhidada verticali Quadrantis radio C 9 , congruente 
Fig.y. J1 perpendiculo in fua jiftula Snea i' p ( qua nriut aaduUa erat ad 
paralleafmum radii C 9 ) alterum, quod penckbat in Alhidada, con- 

grueret UneaKD. Deinde lamina H h in hac pofitione firmata , ipju 
que Umbo immobiliter adheerem, perforabatur Jimul cum bmho,^ ttfi. 
xis clavicuis radebatur ad utrumque perpendiculum , ut conflaret, an 
reda foret pofitio btua D K , va ad quamnam partem detorquenda 
per contrariam foraminum in bmho in lamina promotionem. Quia 

vero ampliabantur foramina , juvabat claviculox iit infigendos, conicos 
potius quam cybndricos ejje. 

2 .’ Eadem manente verticali pofitione Urna D K , adducebatur 
filum Alhidadte ( utrinque mobile per circumvolutionem alterutrius clavi- 
euh, orificio fenefieUa appofiti, vel utriusque') ad pundum decadis nona, 
ut congrueret raiho D K. 

3.* Promovebatur Alhidada deinde ad decadem contiguam , ut 
filum Jive linea fiducia , pundo decadis odava infifleret , firmataque 
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lamina H h, nova Jiebant forarmna decadi oQarone recondentia ^ ita jab. ni. 

porro retiqrn ijque ad gradum o. Fig.?. 

Scholium II. 


JJ'^ autem ordinatio foraminum, etji omnis drcttmJpeSio accejjijjet, 
•* •* non adeo integra videri poterat, ut omittenda foret reilijicatio infra 
exponenda. 


Scholium III. 


rT* qiumrua arbitraria forent, aut indeterminata hea forarrdnum^ ali- 
L* qua tamen promittet fiat diftributio, ut akquorum nimia vitare- 
tur vicinia, ^ quandoque coincidentia. 


§. VIL 
Ufus Alhidadtc. 

M Ovetur hxc AIhidada circa centrum Quadrantis, & integrum ejus 
limbum percurrit, ad omnes decades graduum elevanda vel depri< 
menda. Siftitur quoque fixa in eodem limbo , uni vel alteri decadi 
applicata. Ut mobilis, nomen Alhidadz retinet; ut Habilis & luo cen- 
tro, arcu radiisque inlignita, ledtor ell majoris Quadrantis , ad quem 
nofter minor fuit ampliandus. 

Quando enim propolkx decadi , v. g. Icxtar applicatur, eodem f,],. i. 
plane modo & in eadem menfura indicat altitudinis angulos a 40° ulque Figj, 
ad 62° alccndentes , ac fi adell^ integer Quadrans radii D K. Tubus 
vero tclelcopicus K E mobilis circa centrum K , & una cum Curlbre 
ipfi adHri6h) arcum D E e percurrens , Hcque ad obje^him dirigibilis, 
olHcium pizHat communis Alhidadz , huic fetari vel Quadranti am- 
pliato appoOtz. 

Sit enim objedhim primo in linea reda D K , live in radio 60* 
indefinite ptodudo , patet ejus elevationem vilam fupra horizontem 
fore prxcilc 6o°. 

Sit fecundo infia lineam D K , v, g. in linea K E, quz arcum fe- 
cat fupra D,' itaque decadi, cui proxime fubeft linea K E, vel K e, ni- 
mirum quintz vel quartz , addendi erunt reliqui gradus in arcu D E e 
numerati. 

Sit tertio objedhim fiipra lineam D K j adeoque curfbr indicet 
gradus aliquot infra D. Patet rurfiis hos addendos fore gradibus 60 &c. 
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Scholium I. 

Tab. r. fXhnmoda hujus amptiationis eximia Jmt. \* enim arem D E pam 
Figa. V/ eorum graduum amivalet arcui graduum^ ^ uni vel alteri ele- 
vationi applicatm idem prtejlat , quoaah integro Quadrante preftari 
pojfet. 2 ° Curjbr tubum Jrve Alhidadam dirigens , ^ arcum rejpeffu 
Quadrantu inverjum j atque Ohfervatork oculo proximum percurrens ^ 
facilioru ^ promptioris efl uftts, quia manus commode admoveri poteft 
manubrio Curforu, QT ocubu linere fiducia gradum indicanti. Contra 
Ji divijio graduum habetur in limho Qmdrantu eredi ( ut in plerisque 
AzJmuthalibiu Jieri confuevit ) jilhidada Hmbum percurrens ^funthm 
(y rotulis fujlinenda ejl , ^ ad injhedionem indicis graduumque nume- 
rationem adhibenda femper eJl Jctm , qua in uju nqflri arcus necejjaria 
non e fi, niji ad objeroandat elevationes horizonti contiguM , ^ ad inji- 
mam vel ad pemdtimam applicationem Alhidada pertinentes. 

Scholium II. 

"^fEmo autem t ut opinor , oljiciet angulum in K externum^ majorem 
interno C, non ignorans hujusmodi organa dirigi ad objeSa ceeU- 
ftia , Jive remotijjima, non ad terrejiria, eaque propinqua. Quis enim 
deobjervata v.g Solis, aut Jideris altitudine Jcruputqfe quareret, in pri- 
mane aut Jecunda contignatione defumpta fuerit yjtve inalta turris cujus- 
piam Jlatione , vel ad ejus bqfimi quaji vero inaquaUs altitudo Jlationuni 
in eadem verticali linea quidquam Jhifibile ad variationem anguli con. 
ferre pojfet ? Linea enim C K pedum 44 nullam fere vel tam eidguam 
rationem habet ad femidiametrum Tetturis, ut objeClum, unica TeUuris 
femidiametro remotum , vfumque in C, ^ K, in anguE quamvis ma- 
ximo Jiye 10 graduum, Jupra velhjra reLlam C K indefinite produ- 
Ciam, injenjihilem paraUaxtn haberet, nempe differentiam angulorum in 
K, Jiquidem minorem minuto tertio ^ adeoque in multo majoribus 
planetarum Jiderumque dijlantiis eadem angulorum inaqualitat pror- 
fus evanefeit. 

§. VIII. 

JEquatio perpendiculi. 

A Lhidada ftmper occupat centrum Qi^rantis, & quandoque obte- 
pt limbi partem iupremam, quando nempe decadi nonae applica- 
tur j ideo perpendiculum transferri debuit in fiflulam, pro ejus ufu cu- 
ftodiaque Q^ranti uppofltam. 
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Quia vero Quadrans, dum circumvolvitur, afitu (lio verticali ple- 
rumque recedit, neque vacat ad illum relbicere, neque, pro ut res exigit, 
prompte reftituere ( fuiHcit autem praccile cognofeere, quantum vertica- 
lis radius, & quorfum declinet , eamque diflcrentiam addere vel fubtra- 
here ) cogitandum fuit de commoda hujus aberrationis menfura j qux 
quamvis ad Quadrantem potius quam ad perpendiculum Ipcftet , quia 
tamen a linea quadam Aabili ulque ad perpendiculum in filhila penciens 
numeranda erat , non incongrue vocari potuit aquatio ^pendiculi. 

1°. Clavus itaque teres & exilis p, fummitati faftuix adftridhjs, 
centrum habet exftans inp , in extremitate colli fiii longioris & cjdin- 
drid, a quo pendet perpendiculum p laxiore nodo demiflum. 

2°. Infimo lifhilx orificio adjcdb efl lamina S D, ad utramque 
partem parumper mobilis per duas horizontales cochleas F , G ( fupe- 
norem unam, alteram inferiorem) utrumque fifhilz latus , & dorfum 
laminae pervadentes, ut linea media verticalis B C hujus laminx rcapfe 
verticalis cxiflat, & ita diijxani queat, ut confifienti perpendiculo con- 
gruat, quando Quadrans vertic^em fitum obtinet j quando nempe ah- 
fente Alhidada perpendiculum a limbi pundo verticali live 90° demif 
fum congruit ipll centro Qiradrantis. 

3°, Lamina S D in ea politione manens divifi fuit per undecim 
arcus concentricos, radio 6 pedum deferiptos, ut per transverlMcs lineas 
B D, B E uterque arcus CD, C E 10' in lingula minuta prima dividi 
pollet, additis in fronte litteris A ad dexteram , S ad liniliram additio- 
nem & lubtraiftionem indicantibus. Hzc itaque lamina continet 
zquationes, a perpendiculo definitas, pro ut illud nane vel illam trans, 
verlalem lecat in pun6lo deviationis oblervatx. 

§. IX. 

SeBorii Alhidada telejeopica. 

A Lhidada pnelonga Quadranti applicata , deinceps conlideratur ut 
Icftor majoris Quadrantis. Huic leftori aptata eft Alhidada , 
ut in prxccdentibus fixis Quadrantibus. Conflat enim tubo telelco- 
pico, qui movetur circa centrum Icdboris, & Curlbre, qui ipfi tubo 
adftridtus percurrit arcum five limbum qusdem ledboris , ope ma- 
nubrii fuo tympano inftrudji. 

In hujus Alhidad* ftru( 3 ura relpiciebatur ad facillimam & celler- 
rimam ejus rcdtificationem j quare annulo A K R ^ , qui & tubum 
tclefcopicum orichalcicum cingit, & centro fedtoris allieat, adferrumi- 
nati funt in diredione horizontalis diametri duo coni chalybei K L , i / 

C c &dr- 


Tjb. m. 
F‘B7- 


Tab. II. 
Fig. 3. 


Tab. IV. 
Fig. I 
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& circa communem axem L / tornati, ut pror/uszquales & fimiles fie- 
rent,acfiftulz centrali congruerent. Proinde alterutro eorum eidem cen- 
trali fifhilx inlito, Sc a matrice fua leniter adifa-idto, ut una cum iplb 
tubo moveri poflit, axis L / conftanter iniillit centro fefboris , & re- 
<ftus manet ad arcus limbum, qui a Quadrantis plano zquidillat. 

Pars infima tubi a latiore annulo cindba , curfbri adllringitur, & 
cum ipfb limbum percurrit. Latior hic cingulus includitur duabus la- 
minis parallelis , ipli conlblidatis , & quandam veluti capfulam compo- 
nentibus, quarum alterutra curlbri adnzrct. In medio utriusque lami- 
nx prominent xquales chalybei cylindruli , ut in capfiila tubi mobilis 
in Quadrante altero auftrali fixo, Quia vero tubus centrum fe- 
dkoris & radium ejus mobilem obtegit ; adeoque alteruter c)dindrulus 
,y locum occupt linex fiducix , unica fulficit in curlbre crenula G , five 
Fi& 1 . foramen pro utroque cylindmlo F Sc f. Ipla vero linea fiducix 
dupla poni debuit, & una promoveri, altera retrahi ad gradum utrin- 
que diflantem , adhibita xquatione addidva,!! filum fuperius afpicitur, 
fubtradbva, fi lj)e6latur inferius. 

Redla politio filorum Curlbris, five utriusque linex fiducix facil- 
lime haberi poterat , quum ipfit fila utrinque tantillum eilent mobilia j 
adeoque crena G vel e|us centro (amoto tubo) congruente linex cujus- 
piam gradus in limbo du(5be , utrumque filum adduceretur ad lineam 
proximi gradus. 

COROLLARIUM. 

Q Uoniam utriusque centralis coni communis axis L /, & cylindru- 
lorum quoque axis communis F per conftrudHonem in eodem 
lunt plano, ad limbum feftoris re£to, patet etiam planum dioptricum 
tubi telefcopici poft hujus inverfionem, ipfb in plano repertum iri, vel 
ab eo xquidifiansj aut certe fimiliter convergens, five divergens j adeo- 
que inventa evagatio fili horizontalis eodem modo examinari & cor- 
rigi potefi , ut in delcriptione Quadrantis alterius aufiralis fixi expoli- 
tum fuit. (^) 

(#) Sn/ra /ii. //. Se3. /f. 

(6) Z.9C0 mox ciMo» 
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CAPUT II. 

De vario examine ac reBificatione Quadrantis ^ 

feSorU ipfi applicati y atque tubifeBori adpqfiti. 

§. I. 

Examen diviftonii in limho Quadrantis. 

U Nicus cx centro ^adrantis in ejus limbo du6his cft arcus j tres au- 
tem circini ad ejus divifionem fuerunt adhibiti , finguli cx virga 
ferrea, & utrinque cuipide chalybea & ad virgam normali conllantes: 
primus nempe pro radio & chorda graduum 6o , lecundus pro 30 , ter- 
tius pro IO gradibus. Simplex hxc divifio cum attentione debita & 
circumlpc(%one pcrafba non alio indigebat examine, ni(I quod ipH tres 
circini iubire poterant. 

Ulterius tamen inquirebam in genuinam politionem pundti ver- 
ticalis live 90°. 

Erat enim Quadrans V C Q_in fitu luo rc< 9 :o, trabi verticali ad- T»!). iv. 
ftridhis , & circa norizontalem axem centri C mobilis, radio C V * 
srquidilbinte a perpendiculo, quod in liia fillula pendens, lineae medix li- 
ve verticali in xquationis lamina congruebat E K tubus Alhidadx, 

Uve dioptra telelcopica ejusdem tubi, ad objedlum qualecumque dirc^hi: 

Q_R linea fiducix utcunque dilpollta , & pundto nimirum 0° inli- 
Hens. 

Erat deinde idem Quadrans circa horizontalem axem inverliis, Fig.j. 
ita ut pundhim Q^delcenderet ad imam lui deprellionem in q infra hori- 
zontem centri C , quod quidem dignolcebatur ex perpendiculo quie- 
fccnte in linea tJ p parallela radio C q. Itaque tubo E K prillinx lux 
diredhoni reftituto , quum linea fiducix congrueret pundlo v , conila- f 
bat utrumque angulum V C Qj Q_C v liibtcndi ab eodem arcuV Q^ 
adeoque utrumque reftum ellc , proinde arcum V Q_ prxeife gra- 
duum 90. 

COROLLARIUM. 

L^^On refert, an objcftum , quod in tubo apparet , in iplb fit hori- 
Is zonte, an fupra vel infia horizontem , & in quanam ab hori- 
zonte dillantia, dummodo clare diilint^que videatur. 

II. ■ Neque requiritur Quadrantem circa verticalem axem per 
integrum femicirculum volvi, ut limbus ejus obvertatur ad partes hori- 
zontis oppofitas 5 eodem enim modo duplicatur error, quicunque fue- 
rit, etiam fi limbus in eodem plano verticali permaneat , liipra & infra 
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horizontem cxtenfb. Sit v. g. arcus V QM Quadrante major, adco- 
Fig.a. que pundhim o° infra horizontem CQ,pun«Jhim vero 90° fivev, fupra 
horizontem in fecunda vel inver& ejus pofltione. Quam ob rem linea 
dioptrae E K in eodem fitu manente, diftantia prima lineas fiducias a gra- 
du 0, live arcus I Q_M major erit diflantia fecunda I v, earumque di& 
ferentia M v fecabitur a linea horizontali C Qjn Qj^ Eft autem error 
divilionis Q_M per exceflum; quare duplicatur in arcu M v. 

Scholium. 

plerum commendanda efl obverjto QuadrantU ad partes oppojitas fa~ 
^ ciet limbi divi/i , quando idem radius C F conjiitui debet in fupre. 
ma ^ infima parte linex verticalis V C ut nempe in utraque pofi~ 
tione Quadrantu uti liceat eadem fiftula perpendiculi , reda fciltcet, 
inverja. 

§. II. 

fipparatur ad Examen chorda 10. graduum in arcu feBorU. 

I N vicinia domeftici prietis interni du6b erat horizontalis linea C G, 
continens 550920 particulas fcalas fupra memoratas,(a)quarum 72790 
Fig. I. continentur in radio K D. In C aptata fuerat verticali trabi fiftulaconica, 
cujus axis horizontalis & reftus ad lineam C G. In G lincahorizonta- 
lis terminata erat a fiftula ferrea verticali AB, affixa parieti contiguo, & 
ad priorem normali. Aliquot expundlis intermediis, ad menfuram linex 
CG, idoneis conftituebanturin mutulis lapideis M, M, muro appofitis, 
aliisque in fulcris, quas ita difponebantur , ut eorum diftantia longitudi- 
nem virgas deccmp^alis vel partium lOOOOO noftras fcal* non excede- 
ret , earundem diredhonem decernente libella horizontali longioris per- 
pendiculi, per dioptram ejus telefcopicam lineat C G applicatam. 

In pratdidb fiftula ferrea verticali A B a pundlo G , in quo linex 
horizonti occurrit, habebantur fupra & infra linex G A , G B xqua- 
les, partium 48200 qusdem fcalx , tangentibus graduum 5, radio- 
que G C 550920 refundentes, Redbt itame vifuales A C B C, 
utpote fecantes , in C angulum comprehendunt 10°, ab horizontali 
linea five ab ipfb radio bifariam fedhim. Hoc angulo utebar ad 
examinandas decades graduum in circulis, femicirculis , quadrantibus, 
aut arcubus divifis aut dividendis. Centro fiquidem arcus fxaminan- 
di vertici hujus anguli applicato , linex redbs vel radii per pundb deca- 
dis examinandx protradti congruere debent fccantibus anguli A C B. 
Quia vero a centro inftrumenti cujuspiam, vel arcus vertici hu- 
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jus anguli applicato, non aliae per extrema pundla decadis examinandae 
duci poliunt linex rcdbe , nifl viluales , & quidem per dioptras telelco- 
picas , ne reiia earum politio lupponi debeat ( quae vix conflans habe- 
ri poliet , quia locus imaginis, aut fili dioptrici removendus eft a lente 
obje£Hva, vel haec ab illa verius obje£him retrahenda) res eo perdu- 
cenda erat , ut etiam per dioptram male dilpolitam , & a linea fiduciae 
quomodocumque deviantem, liilceptum examen perfici pollet. Itaque 
praemitti debuit lequens 

theorema. 

C irca ilblcelis trian_'uli A C B verticem C delcripto drculo quolibet Tab. v. 

DEGH, liad illum ducantur a pum 5 bsA, B, live a terminis ba- f'8 »* 
Ira A B tangentes A F D , B E F Ic interlecantes in F , liipra vel infra 
centrum C , angulus A F B conflans erit , & Idnper aequalis angulo 
ACB. 

DEMONSTRATIO. 

D Udkis a centro C ad pundta contradKium D, E radiis C D, C E, 
fient triangula A C D , B C E zqualia , & angulus A C D aeq^ua- 
lis angulo B G E : itaque ablato communi ACE, reliquus D C E 
zquatur reliquo ACB. In quadriiatero autem D C E F duo anguli 
D C E , D t E zquantur duobus redlis, nempe duobus A F L , A F E, 
adeoque ablatis zqualibus ad verticem oppolitis A F L, D F E, rema- 
nent A F B, & D C E, five ACB zquales. 


COROLLARIUM. 

I./^Uamvis dioptra telclcopica F A, F B diflet a centro C j idem ta- 
v3l men elicietur angulus A F B, utpote angulo ACB zqualis. 

II. Quamvis etiam dioptra diflet a linea fiduciz C P, vel C 
idem tamen invenitur arcus P Q. Diflet enim dioptra F A , vel F 
Ipatio A P , vel Q_B, addito arcu communi P B , fient arcus AB, 
P Q zquales. 

§. III. 

Examen, 




H- 3 - 


I N Fig. 4. oflenditur Seftor innixus fulcris, & trabeculis verticalibus 
adflri(fius , ut in verticali plano conflitueretur arcus examinandus 
D E , & tubus dioptricus eundem percurrens, a plano muralis anguli 
non declinaret. 

I.' Itaque Curlbris indice alterutri linez decadicz , five anguli ^ 
10' aptato, centroque arcus ad afllgnatum ejus locum feu verticem an- pig. ^ 
guli muralis addudlo, tamdiu elevabatur Se6bor, aut deprimebatur per 
cochleas utriusque fulcri, donec dioptra telclcopica extremum pundiim 
tangentis muralis attingeret ; ficque lacus unum anguli examinandi uni 
lateri anguli muralis congrueret. 
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2 .° Alhidada in hac pdluonc rclidb , tuboque telefcopico ad 
aliud tat^cncis muralis excrenuim pundaun promoto , ex inlpo^one 
indicis judicari poterat de coincidentia dati anguli cum murali : nempe 
de vera vel erronea hujus arcus menliira ,qux, hoc examine pluries re, 
petito, praccilc prodiit io.° nec diverla inventa fliit in arcu Quadrantis 
verticalis , qui hoc major eft , & in aliis arcubus ad minora inllrumen- 
ta Ipedkintibus. 

Scholium. 

Tab V pojttionem alligaveram bnea SeBoris parieti appojitity ad 

quam wreila erat mMlis dioptra telejcopica tubi minoris t v ap- 
plicati arcui Secloris, cique adjlriai , per quem explorari pojjet pqfiiio 
SeBoris. Omnis enim ejus motus fupra vel infra borizontem, dircBionem 
tubi exploratoris necejfario elevat, aut deprimit; motus autem horizon- 
talis centrum SeBoris promovet aut retrahit a loco ipji ajfrgnato, in quo 
manere fupponitur. 

il. Patet autem vitra tubi telejcopici permutanda fiiijji , ohje- 
Bivo nempe ad arcus viciniam, ^ oculari ad centri partes translato. 
Patet infuper oculare magis removeri debuijje, ut fpecies objeBi contigui 
quidem minuttffimi (,utpote linea') diJlinBior appareret, telefcopio frre 
in microfeopium degenerante ; hacque diJiinBio ^ claritas aquivalent 
majori, qit.e caterum commendari filet, objeBi dijiantia. 

III. Et quoniam Micrometrum aderat , facillima erat idtima con- 
flit ut io SeBoris, pojlquam proxime difpojita fuerat per motus utriusque 
fulcri. Enim vero negleBo fixo efi horizontah filo Micrometri, mobi- 
le alterum ipJi fubjiituebatur ,ad Jpeciem objeBi adducendum. 

§. IV. 

Examen & reQiJicatio applicationis SeBoris ad fmgulas 

QuadrantU decades. 

Tab. VI. pOft arcum Serfloris examinanda erat ipfius integri SedVoris applicatio, 
Fig. I. JT ut innotelceret, an radius ejus primarius punitis dccadicis limbi Qu^ 
drantis apte congrueret : nempe an punita eadem rcite dilpofit^o- 
rent , & an radii primarii politio prarcilc lO gradibus in liicccllivis ap- 
plicationibus promoveretur. Prima, fcu verticalis applicatio jam reiti- 
ficata erat, conl^tientibus perpendiculis 8c in fillula Qimrantis , & in Sc> 
itoris arcu pendentibus. Dantur itaque diftantiac tam centri externi 
K , quam puniti D in extremitate radii Scitoris, a punitis aliarum de- 
cadum ; adeoque applicando Aihidadam alteri cuicunque decadi, v. gr. 
iextz juxta radium RC G, pun(^K tranleuntc ad K, & D ad G, di- 
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ftantix K R 2, R IO inveniebantur xqualcs: ita quoqueG 2, G 10, Tab.VL 
alizquc confimiles prodibant xquales, vel ad xqualitatem redigebantur. *• 

Sed quamvis etiam foramina , qux ad Sectoris applicationem in- 
lerviunt, tam exafte fibi relpondercnt, ut filum in »c<ftoris fcncflclla 
protenium , & partem radii primarii confiituens , in applicatione ver- 
ticali ad pundbum 90* addudtum , reliquis quoque graduum decadibus 
in lequentibus aliis wplicationibus congrueret J parva tamen Quadran- 
tis menlura non (ufnciebat hujusmodi applicationibus examinandis, ftd 
aliud ineundum erat examen per objem flabilia , & a Quadrante infi- 
gniter dilllta. 

I.° Itaque Quadrans QjC R horizontaliter pofltus, fulcro cui- 
piam triangulari F O G innixus , ita cum iplb moveri poterat circa C 
iiipcr ampliore ac firma tabula T X, ut limbus QJlad horizontale pla- 
num adduceretur per cochleas fulcro appolitas , pariterque per C^a- 
drantis motum circa fiium centrum radii omnes decadici C 9 , C 8» 

C 7 &c. dirigi poficnt, ad duo quzpiam remota objeifla, vilibilia per 
unamSpeculx feneftram. 

2° Duo eligebantur obje£b A& B, fere horizontalia, & a Spe- 
cula fitis difllta, quorum diflantia vifii, vel angulus A C B eflet 10 gra- 
duum, vel non multum differret. A erat latus extremum turris qua- 
drangularis in pago extra Suburbia ; B vero latus verticale camini in 
extremo Suburbio , & angulus A CB 9° 58'. 

3. ° Quadrante horizontaliter polito, ejusque centro C fixo ma- 
nente in eodem pundfo, in quo fuerat centrum Sedlioris pro dimenfione 
anguli A C B , dirigebatur primo ad objeiflum A radius C 9, five ipfi 
congruens radius primarius Se^oris , decadi nonx jam applicati. 

4. ° Priusquam converteretur Seilor verfus objectum B, alligan- 
da erat pofitio Quadrantis per minorem tubum , compagi Quadrantis 
firme adflriifhim , diredfa ejus dioptra telelcopica ad obje^him aliquod 
aptum. Proinde ad hunc ufum commodus mini erat alius minor Sedlor, 
utpotc quo firmato, mobilis ejus tubus ad latiorem campum excurreret. 

5. ’ Deinde promovebatur Sedlor ad decadem odbvam, ut ra- 
dius primarius radio C 8 congrueret , & poflquam confbterat ex im- 
mutata diredbone tubi exploratoris , Quadrantem a fua politione non 
recefllffe, dirigebatur ad objedhim B SeSoris Alhidadaj tum ex indice 
Gurioris apparebat, an angulus 9 C 8 zquarctur prius invento A C B, 
vel quantum ab eo difl£rret , & an per excefliim , vel per defedhim. 

6. ° Ita quoque addudlo radio C 8 ad lineam C A , & rurliis al- 
ligata politione Quadrantis, applicabatur Alhidada radio C 7 pro exa- 
mine anguli 8 C 7, & ita porro. 
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Q Ura vero mokflum, imo difficillimum erat Quadrantem circa cen- 
trum C ita movere atque ffiatuere, ut radim Selloru primariut Ji- 
ve decadicta , prtecije tenderet ad ohjeilum /i , utebar radio mobili, ^ 
a decadico utcunque deviante. Nimtrum direiio radio decadico ad vi- 
ciniam objedid , Jirmatoque Quadrante , nec non yu* pojitione alligata, 
dirigebatur ad d dioptra mobilis telefcoffica, notando d^iationem indicit 
ad dexteram per Jignum — t- , ad finiftram per Jignum — . Contra ve- 
ro quum diredus effiet radius decadicus ad viciniam objedi B, radius 
mobiSs ad B, deviatio indicu ad dexteram notanda erat per Jignum— , 
ad JiniJiram perjigsium —J- . 


§. V. 


Examen ^ reSificatio Alhidadte telefcopicd. 

T Ubus orichalcicus hujus AIhidadx , ioneiCudinem habens pedum 
Vicnnenfiuni 6 } , conflat duabus partibus invicem adferrumina- 
tis, quarum infima & brevior & latior efl, ut majorem Micrometro 
campum relinquat. Tubi orificiis indudbc lunt breviores fifluix, intra 
tubum mobiles, una pro lente objccfliva liipra centrum inclu&,& alte- 
ra pro Micrometri capfula extra limbum appofita. 

I.' Hujus capilli* politio (per quam fila , qu* horizontalia di- 
cuntur, vere forent horizontalia ) luum examen liibihat in finj^ulis ob- 
fervatis aftrorum culminationibus. Harum momenta & altitudines 
quum innotelcerent , Oblervatori vacabat Quadrantem & in Meridia- 
no, & ad perpendiculum flatuere , liderisque appulliim expe6larc, do- 
nec Socius in tubo fixi Quadrantis contigui, ejusdem culminationis ini- 
tium oblcrvaret. Tunc, aftri Ipecie in tubo apparente, corrigi poterat 
deviatio fili horizontalis a Icmita ejusdem Ipecici, poflquam a medio 
verticali filo receflerat, quoniam per tympanum, rot* ( ut ajunt ) 
coronat* , circumvolvitur Micrometri capliila ( ut quavis hora 
filum quodlibet adduci pollit ad parallelum iideris ) index vero exilis 
orificio tubi additus indicat in ipfii rota coronata horizontalem Micro- 
metri politum, qui ad definiendas altitudines apprime requiritur. 

2.° Ita quoque per aflrum culminans , cujus Ipecies apparet in 
tubo & red» & inverlb , dignolcitur politio apta , vel erronea plani 
dioptrici , eodemque fere modo corrigitur ut lupra in Quadrante fi- 
xo (a). Poflquam enim appulit aflrum ad primum verticale filum 

paullo 
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pauIIo ante liiam culminationem capitur ejus altitudo , sequatione per- 
pendiculi , ii qux fuerit , non neglecta : vel ialtem a fodo notatur de- 
viatio perpendiculi, ejusque titulus additionis, vel liibtradtionis, & pro- 
tinus Curfor in limbo firmatur. Mox adjuvante fodo tubus inverti- 
tur, & Curfori rurfos adftringitur : tum relpicitur ad perpendiculum, 
quod fi eidem punfto congruerit, altitudo prodibit priori xqualis , adeo- 
que habebitur verificatio quarfita j fi vero perpendiculum diverfo pun- 
«o congruerit, dimidium hujus differcntix dabit menforam ejus aberra- 
tionis , corrigendx per elevationem aut deprelllonem fili horizontalis 
dioptrici. 

3. ° Tutius tamen atque commodius hoc examen fofcipitur diur- 

no tempore per quodvis flabile objcdum fotis diflans & diflinfte con- 
fpicuum , qualia font turrium fofligia, latera foneflrarum , anguli xdi- 
ficiorum , vel hifoe fimilia. Seftor namque a Quadrante amovetur , & 
fulcris idoneis ita firmatur, ut ejus planum fiat horizontale, vel alteri con- 
gruat, ad horizontem quomodocunque inclinato ( reiflo tamen ad ver- 
ticale, quod per centrum Seftoris, & per objedlum vifom tranfire con- 
cipitur) & aTtitudinum dioptra, qux horizontalis elle folet, fiat vertica- 
lis 5 utpote ad verticalem lineam, vel ad anguli verticem direifa. Cur- 
fore itaque una cum Sedlore integro , immoto manente , tuboque in- 
verfo, & foo Curfori rurfos adflridio, fi ad objedH fpcciem dioptra re- 
dierit, immediate conflabit eam efle re die difjxifitam. Sin autem ab- 

erra veit, eodem plane modo corrigi poterit promoto vel retradbo Micro- 
metro, (emifle anguli aberrationis inventx, donec repetito examine ab- 
erratio evanuerit, ut liquet ex Corollario §. IX. 

4. ° Sic demum examinatur , eodemque modo corrigitur pofi- 
tio plani verticalis dioptrici , live fili verticalis primarii , quod , in prx- 
fata politione Sedloris , horizontale videbitur. Eo enim addudlo ad 
Ipeciem ejusdem objedti , vel cujuspiam horizontalis , per elevationem 
aut depreilionem alterutrius fulcri, cui Sedlor innititur, ipfoque Sedbo- 
re firmato ( & , fi placuerit, ejus pofitione alligata cuipiam frabili pun- 
dlo, per tubum breviorem Sedlori adftridlum, utinSchol.l.§. III.) poft 
verfionem tubi, fi ad dioptram apparenter horizontalem eadem objedti 
Ipecies redierit , oflendet planum verticale dioptricum efle in axe tubi , 
vel a limbi plano xquidiflarc. Si demum evagatio aliqua inventa foe- 
rit , priter corrigitur promovendo aut retrahendo verticale fi- 
lum , vel integrum Micrometrum a plano limbi. Sed rxin refert 
hoc planum verticale dioptricum tam cxadle collocari , utpote non 
prxeife aflrorum appulfibus ad Meridianum , Icd politioni Quadrantis 
in iisdem appulfibus , adeoque locis genuinx altitudinis determinandis 
deltinatum. 
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CAPUT III. 

De reliquis Quadrantibus , aliisque mobilibus 

Organif. 

Quae de priori Quadrante mobili haftenus expofita funt , pleraque ad reliquos 
Quadrantes aliaque hujusmodi organa pertinent. Expedit itaque hoc unico 
Capite brevem eorum onmium deferiptionem complefti. 

§. I. 

Quadrans alter mohilii , friore minor , ^ JlruQurd parum 

diverfa. 

fab VII /^Uadrans orichalcicus Q_H V C radium habet unciarum 20 . Mu- 

Fig^ I. v3l nitus eft autem arcu chalybeo ad pollicum ejus limbum , & ar- 
maturis ad ejus latera normalibus, adAridlusquc cono ingenti orichald- 
co, qui per axem /ecaretur a plano limbi produdlo. 

Integer hic conus immergitur conceptaculo T R, infra horizon- 
talem circulum orichalcicum O R minoris radii adferruminato, cui 
exadle congruit & lemper adhaeret, a luo & totius machinae lupcrin- 
cumbentis pondere detentus. Utque lenius volvatur, & Quadrans ad 
quemlibet verticalem ficilius adducatur, appolicum dl manubrium, cujus 
tympanum percurrit marginem denticulatum O R. Interior iple mar- 
go divifus eft in gradus , adjetfto Sedlore , quo finguli gradus in minu- 
ta dividuntur. 

Fig. a. V C Q_ planum (^adrantis , erit B D ledho coni per idem 

planum : E C F Ici^o conici conceptaculi a cono lejundb : E G F le- 
s5tio conjundli horizontalis circuli E D F : I L leftio lupernae matricis, 
circulum E D F ligneo fulcro adftringentis: L M Icftio laminve odhin- 
gularis : N O ledlio matricis infimz , per quam conus fuo concepta- 
culo pro lubitu adftringitur. 

Fig. I. In fiftula P p orichalcica Quadranti ad pofticam partem annexa, 

& fulcris V L , V l, c d firmata , perpendiculum pendet , ac vertica- 
lem indicat politum primarii lateris V C , vel ejus deviationem in Ia- 
mina xquationis adjeda. 

Regula ferrea F C K imminuendo ejus ponderi quantum licuit, 
excavata, & in poftica parte, ultra limbum excurrente, armata, zquidi- 
ftat a plano Quadrantis, quantum exigebat crallities laminz H 1 limbo 
immediate adhzrentis. Movetur hzc regula circa centrum C inftar 
longioris AIhidadz , hinc uno pede citra idem centrum , illinc lemial- 
tero ultra limbum protenft. Virgis K G C D , K 1 C O fulcitur re- 
gulz hujus extremitas utraque , quarum una Sedloris centro K, altera 
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iniervit arcui D E V in gradus 22 & graduum minuta diviib , Qua* 
drantcm ampliante ad radium 5 pedum. 

Radius SecSoris primarius F C K fiftitur ad quamlibet graduum 
decadem limbo Quadrantis incilam, & per clavos, binis foraminibus ad 
eandem fpeiSbintibus , in lamina & in limbo fibi congruentibus, infixos 
detinetur. 

Tubus demum orichalcicus K X pedum 6 & telefcopium , & Al- 
hidadam Scftori prsebet , Curfbre fiio & Micrometro inflrudam. 

Quando itaque Curfbr infra radium primarium defeendit , addi 
debent ejus decadi gradus reliqui , & minuta in arcu Seiloris indicata j 
demi autem, quando Curibr fupra radium decadis elevatur. Verumta- 
men tutius fumitur decas proxime minor , cique adduntur reliqui gra- 
dus & minuta. 

Hoc Quadrante frequenter utebar ad altitudines correfpondentes, ^ 

quoniam per manubria horizontali circulo, & arcui Curfbris , & fulcro 
appolita , Quadrans & ad congruam altitudinem, & ad verticalem , & 
ad perpendiculum facillime adducitur j imo in pluribus fucceflivis alti- 
tudinibus perpendiculum conftanter congruit Quadrantis radio. 

§. II. 

Quadram verticalia major , mobilia & ampliatus. 

A Reus chalybeus A B F tres virgae chalibeac CE, C B , C F, Tib.vm 
inC con)un6bs , fingulae pedum 5, duacque breviores G E,G F 
compagem formant communis Quadrantis affronomici. Addita efl 
alia verticalis G^, quae cum fibi adftri^bo Quadrante AB ac volvitur 
in cardinibus G & ^, ingenti pyramidi ligneae M O R affixis , perque 
confuetum perpendiculum pendens in orichalcica fiftula P^, in Qua- 
drantis compage firmata , ipfe Quadrans in fitu verticali fiatuitur. Ad 
ullim perpendiculi adfunt cochleae verticales O , R , Q, elevandis vel 
deprimendis lingulis lateribus pyramidis fupra ejus tripodem five bafim, 
una cum integra machina mobilem per fubjedfas volubiles ellipfbides, ut 
in fulcro prioris Quadrantis. Arcui A B a aptatae funt plures orichal- 
cicae quadrata: laminulac , adferruminatae normalibus fiftulis, arcum per- 
vadentibus ad graduum decades fignandas , ad foramina requifita, ftra- 
tumque quoddam parandum pro applicatione Sedloris K D E F, lon- 
giorem radium habentis. 

Hunc Se£torem compingunt fiftulac triplices cx ferreis bra< 3 rolis 
compadhe, fibiqueconfolidatae,in radios K E, K e, aliaque Sedtoris ful- 
cra difpofitae. Arcus orichalcicus D E F, radio K D pedum ji defori- 
ptus, longitudinem habet graduum 8l> 
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Alius minor arcus Sedlori adftriihis, duabus ftmper adhacrrt 
quadratis laminulis arcui A B a aptatis, perque duos clavos congruis fo- 
raminibus infixos Sc6bor ad alterutram decadem applicatur. in ejus, 
dem arcus extremo B patet fenefiella deferens lineam fiducix. 

Tubus telelcopicus K E pedum 8, confuetis lentibus & Micrometro 
inftruftus, Alhidadx partes implet, ut in prxcedentibus. 

Hic Quadrans percommodus eft obfervandis ecliplibus lumina- 
rium, immerlionibus, emcrlionibusque jovialium, flderum, planctarum, 
que a Luna occultationibus, rarioribus Mercurii, rarilLimisque Veneris 
in Sole vife congrcllibus. 

§. III. 

Minora quddam & mobilia hujusmodi organa. 

Tab. n. Uadrans (a) Aftronomicus K L M fuftinetur a mobili ferreo fulcro. 

Lib. I. Hunc vir eximius, diu intima mihi amicitia conjundhjsCarolus 

Joftphus Merula, Mediolancnfis Collegiatus, & ad integri Status confinia 
deputatus Geometra, Civilis Architedharx , Hydrometrix, Dioptricx 
aliarumque partium Mathclcos apprime dodtus, a domcftico Mechanico 
fibi conftrui curavit , ipftquc in gradus & minuta peculiari artificio di- 
vifit , tubos telefcopicos lentibus a fc politis inftruxit , deinde ad ufiim 
mex Speculx, infculpto fuo nomine , mihi donavit. 

2°. In N oftenditur poftica facies orichalcici femicirculi, tripodi fer- 
rex innixi, ad angulos & altitudinum & difiantiarum omnium capiendos 
idonei. Diameter efl unciarum i8, addito ad ejus ampliationem Sedlo- 
re radii pedum 2 j cum fiio tubo mobili telefcopico. Ad ejus motum ad- 
funt trescochlex chalybex, ut vocant, perpetux, totidem rotis orichal- 
cicis oblique denticulatis aptatx, ut hoiizontaliter & vcrticalitcr moveri 
poflic,ncc non in quovis plano inclinato conftitui. Adeft quoque fiftula 
perpendiculi ad ufiim verticalium angulorum, & duplex tubus telefcopi- 
cus fiib ipla femicirculi lamina , in plano diametri ad limbum redfo. In 
ejus margine verba hxc incife leguntur : In limbo hujta femicirculi ha. 
bentwr decades graduum , ad quarum aliquam , prout angulus exigit, 
JiJiitttr /HhideSa , ^ clavis juxta numeros foraminibus ascriptos infi- 
xis apte firmatur. 

3°. In arcu autem Sedloris infculpta fiint hxc alia verba : In hoc ar- 
cu numerantur reliqui gradus ^ minuta ultra decades femicirculi. 

Grculus orichalcicus Q^, cujus radius unciarum 8, per applica- 
tum Seflorem ampliatur ad radium pedum 4 

Sedlxir 

(2) fidejh tjm ^feri/tiomma f. Phili ir U Hirt in Tahh. JJlron. 
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Sedteri ad/hi^ (unC duz laminz , quz circuli limbum pcrcur* Tab. n. 
f unt, eiquc adhaerent, duplici clavo, & fiipra & infra centrum congruis fb- 
raminibus infixo. Tubus telefcopicus conicus, nimirum ad partes lentis 
ocularis magis expan(us,ut adjedx) Micrometro ampliorem campum prae* 
beret,ad polticam circuli &ciem & in plano diametri primariz, ad limbum 
redfo, firmatus efi. Ad id adjei 5 fa funt loculamenta , utrinque limbo 
affixa , in quibus ipfe tubus detinetur j ita tamen ut per appofitas co- 
chleas ad utramque partem tantillum moveri pofllt & ad primariae dia- 
metri planum adduci. 

Elevatur itaque hic circulus inftar Quadrantis Aftronomici per 
diredVionem tubi fixi j adeoque perpendiculum in Seftore pendens , & 
extra ejus arcum non excurrens, indicat in ipfb arcu, quid addi vel de- 
mi debeat a decade, ad quam Sedlor applicatus fuerit : utque decas illa 
in confjieftum prodeat, aperta eft feneflella in utraque Sedtoris lamina, 
deferens lineam fiduciz. 

Arcus Sedforis cfl graduum 14, & per alios concentricos, lineas- 
que transverfales , gradus finguli dividuntur in loo partes zquales. 

Ad angulos in horizontali plano vel in alio quolibet capiendos, 
alius quoque tubus telefcopicus Sedlori applicatur inffar Aihidadz , in- 
flrudfus curlbre, manubrio & t)'mpano, quodSedforis arcum denticula- 
tum percurrit. 

Congruentibus perpendiculis, & in circulo & in Scdfore penden- 
tibus habetur identitas vel coincidentia radii Scdforis cum diametro cir- 
culi. Per inverfionem tubi habetur examen A Ihidadz, qua demum di- 
redfa pro lubitu ad objedhim aliquod aptum', firmatoque in ea pofitio- 
ne Circulo atque Sedlore, tubus quoque fixus ad idem objedfum dirigi- 
tur per cochleas, ejus loculamentis appofitas, vel per integri Micrometri 
motum; ficque verificatur,aut redle difj>onitur ejus planum dioptricum. 

Sub centro Circuli ad pofticam ejus faciem confblidatus efl cylin- 
der orichalcicus latioris bafis , utrinque patens juxta diredfionem tubi 
fixi , cui tranfitum dat , & cylindro adhzret ingens conus chalybeus 
truncatus , cujus longitudo 6 unciarum. Circa communem cylin- 
dri & coni axem tornatus fuit circulus , una cum afliilb annulo , infia 
Lmbum normali. Conus autem chalybeus inftar axis immergitur ori- 
chalcico conceptaculo, cui congruit, atque a fua matrice pro lubitu ad- 
ftringitur; ita tamen ut leniter moveatur in plano, ad axem refto. Ad 
hunc motum axi facillime fuppeditandum addita eft in ejusfuprema bafi 
rota oblique denticulata cum requifita cochlea perpetua , inclufe locu- 
lamento , quod conceptaculo ejusdem axis acceffit. 

Alia quoque appofita eft horizontalis cochlea, qua conceptaculum 
una cum inclufo axe , atque cum integro circulo volvitur circa vertica- 
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Icm clavum, affixum fubjcdac laminae horizontali ferreae, fulcro ligneo, 
in pyramidem truncatam delinenti adftriibej adeoque Grculus cum Se- 
ftore ipfi acquidiftance fuccellivc adducitur ad hoc, vel ad illud proxi- 
mum planum , priusquam fulcrum aliter dirigi debeat. 

DC. 4.° In Qjndicatur exiguus orichalcicus lemicirculus diametri un- 
*• darum 10, at per Sedtorem ampliatus ad radium fere 2 pedum, ut in titu- 
lo legitur : ad ufum Afironomicum, Geometricum ^ LiheUatorium. Duo 


politione inilrumend. Duo alii breviores tubi telcfcopici & in oppofi- 
tis direihonibus, diametrum primariam conftituunt, leu potius planum 
per iplam diametrum, & normale ad lemicirculum, adjedas cochleis in 
communibus tuborum loculamentis , ut ipfi ad congruum planum ad- 
ducerentur. 

Fulcrum orichaldcum , quod axem fulfinet centro fubjc< 5 hjm , 
conflat tribus cochleis perpetuis, totidemque rotis oblique denticulatis, 
ut inftrumentum quolibet in plano conflitui & moveri queat. Singuli 
hujus fulcri pedes contrahi poliunt & protrahi per longiores cochleas, & 
concavi funt, ut longiores alios pedes ligneos admittant. 

Hunc femidrculum, utpotc parv* molis,anno elaplb obtuli Viro 
Gariflimo mihique amidirimo Patri Josepho Franzio S.J. hujus 
Csclarei Collui Academici Aftronomo , ut eo uteretur in itinere By- 
zantium fulcipiendo cum Legatione Carfarea. Quumque rediillet, ga. 
vifus fum utilem ipfi fuifle ad AftronomicasOblcrvationes hiitas,quas 
cum variis aliis ad Antiquitates, Phyficam , Geographiam Ipcddntibus, 
occafione data cum eruditis communicaturum confido. 

Tab. K. 5.“ Tres alii habentur femicirculi majores orichalcid R, S,T, quos 
peculiariter deferibere non refert, quum ex eorum delineationibus,» ex 
praecedentium defcriptionibus abunde pcrapipollint. Diametros ha- 
bent unciarum 16, 15 & pauciorum , perque lc( 9 bres adjcftos amplian. 
tur ad radios 2 >, 2 }, & 2 pedum. Singuli tubis dioptricis, & fixis & mo- 
bilibus, ac perpendiculi fillula inllruSi funt. Fulcra orichalcica duorum 
Fig- «• R,S, fere non differunt, nili magnitudine a fulcris priorum N &Q^(u) 
** Ad fulcrum autem reliqui Icmicirculi T Ipedant duo «nua aqualia , 
quorum utrumque conflat cydindro.adferruminato crafliori regul* mu- 
nitae patentibus annulis chalybeis , & per cochleas ad libitum coarclan- 
dis, qui alterius genu vel axis cylindrum adflringant j quemadmodum 
apud Celeberrimum de la Hire. {h) Duo haec genua limul junguntur 
ad femicirculi ufiim in planis inclinatis j at in verticalibus unicum fuffi. 
cit : in horizontali nullum requiritur. Pro faciliori motu aptatx liinc 
tres cochleae perpetuae, totidemque rotae oblique denticulatae. 

SECTIO 

(2) m/t difcrifjima ». 3 . i* 4. (b) TuU. 4 lrn,. eiu.f. 58. 


tubi cylindrici paralleli fimul adflridfa',» Scilorem compingunt & perpen- 
dicula includunt, quorum alterutrum adhibere liceat in confiieta & inver- 
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SECTIO VI. 

De MkrometrU, 

Lineis aut filis vel crinibus dioptricis , tubo telefcopico pridem aptatis , eximia 
cum indufiria utilitateque acceflit applicatio Micrometri. Cujus quum roul> 
ts tam defcriptiones, quam delineationes prodierint, eas invicem & cum hac 
nollra conferendo patebit, quanam variatione, quove progrefTu ad hodiernam 
formam per^nerit. 

Prscipuum machinulae hujus artificium conflflit in circumvolutione cochlete fpi- 
ralis cylindricse, matricem fuam juxta communis axeos direAionem moventis, 

& cum ipfa lineas aliquot in acceffum vel recelTum ab aliis fixis & parallelis , 
plerumque horizontalibus, quandoque inclinatis, interdum etiam verticalibus, 
ut fuo loco exponetur ; femper tamen redis ad axem cochlete motricis. Qui 
motus fi & uniformis obtineatur, & ejus menfura innotefeat in partibus circuli 
maximi, nihil in hoc genere fubtilius, nihil exadius optari potefl. 

CAPUT L 

Be StruSura Micrometri. 

Partes hujus inflrumenti qusdam funt flabiles, & t^usdam mobiles. Stabiles, aut 
fixs dicuntur , quse in eadem manent & a radio & a limbo & a tubo diilan» 
tia , ut quadrum primarium cum ejus apparatu , capfula , plerumque unica, 
quandoque duplex ( interna fcilicec ac externa ) ejusque operculo appofitus 
circulus major, interdum & minor fundo capfuls adjedus,ac index alteruter: 
verbo, quidquid a cochleae motricis circumvolutione non pendet. Quamvis 
enim omnes & fingulae hujusmodi partes ut rede applicentur , in ipfo tubo 
telefcopico moveri debeant; quippe adduntur adminicula, quibus quam facil- 
lime ac promptiirime,pro ut exigitur , moveri poflint, hic motus non nili prae- 
liminaris eft, & difpohtionem , non ufum machinae refpicit. 

Partes vero mobiles vocantur, qute fitura variant & diflantiam ab aliis fixis atque 
flabilibus, ut cochlea primaria , index ipfl affixus , curfor & integer ejus ap- 
paratus. 

§. I. 

Quadrum primarium feu Jiabile, 

L Amina hujus oblongi quadri orichalcica cft, & optimae notae, malleo f. 

infuper indurata , ut flexioni reflflat, etfl cralTitiem dimidix linex '* 
non habeat. In utraque lateris A B extremitate anfulas habet A & B, 
ad ipfum latus AB, & ad quadri (uperficiem normales & perterebra- 
tas , axibus foraminum in eadem rem linea , ipli lateri A B parallela 
exiflentibus. 

Cavitas anlulx A major eft cavitate alterius B , ut cochlea cylin- 
drica, mobilis llmul & motrix a ^,anfulisA & B incluia,inAcraflior,in 
B gracilior, delcendere nequeat ex A in B, neque alcendere ex Bin A 

ob trajedhtm obicem infra B ; adeoque non alium, nili circularem mo- 
tum circa fuum axem admittat. 

Ff 2 
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Tab. I. 
Fig. I. 


Fig. a. 


Tab. II. 
Fi". 1. 
Tab. I. 
Fig. 5- 


Fig. I. 


Habet qucx^ue latus A B armaturam chalybeam , ipli normalem, 
cidemque ad pofticam partem, nec non anliilis A & B per cochleas x,y 
adftriftam , feneftclla in /3 patente ad inlpedaonem fcalae, Curlbri appo- 
fitx. Huic armaturae contigua eft oblonga & angulbi laminula dedi. ] 
nata parallelilmo Curlbris cum axe cochleae motricis a b. 

Ad latus oppofitum C D conlblidatae fiint fiftulae C i , D «/ad 
ulum cochleae alterius cylindricae c d , cum ipia communem axem 
habentes. Haec cochlea fbiralis c d plerumque fea manet , & capfula: 
fiindo alligata, neque adhibetur , nifi ad politionem Micrometri, quan. 
do nempe quadrum integrum A B C D movendum eft in plano , nor. 
mali ad axem tubi , ficque filum horizontale in eodem axe conftituen. 
dum, vel certe in plano dioptrico , aequidiftante a linea fiduciie. 

Latus horizontale A C habet in poftica ejus parte duas anfiilas 
perterebratas atque ftriatas D, E, quibus inducitur horizontalis cochb 
cylindrica f g , capfiilae latera verticalia pervadens , iisque detenta , per 
quam integra compages Micrometri moveri poteft in acceflum vel re. 
ceftum a limbo Quadrantis. 

Ne autem cochlea horizontalis f g "do anfiilisD, E, nec non a a- 
pfula Micrometri penitus extrahi debeat, quotiescunque quadrum A D 
a fua capfula extrahendum eft , latera verticalia capful* non Iblum per- 
forata funt in/'&^, fed crenas habent ufque ad capfiilae orificium pro- 
tenlas , ut ipfum quadrum A D una cum adhaerente cochlea f g fimul 
extrahi polfit. Per laminas autem HI, b i, infSc g perforatas, & co- 
chleac f g adhxrentes,cum ipla Sc cum quadro A D mobiles, eadem co- 
chlea/ g capfiilx adftringitur , ut integra Micrometri compages in fiia 
qualibet intra capfulam elevatione permaneat , libero tamen adhuc ma- 
* nente quadri A D motu in acceflum vel recefliun a limbo Quadrantis. 

In infimo hujus capfulx latere D C, ad partem C adjefta eft ob- 
longa lamina H b, extantibus limbis inclula, & inobilis cum cochlea cd, 
ipfam pervadente, relpondens operculo rariter mobili, ad conciliandum 
parallelifmum totius Micrometri in acceflum velrecefliim a limbo Qua- 
drantis. Utque hxc lamina H in praeordinata pofitione firmetur, pro- 
minet cochlea^, matricem fuam habens in fundo capfiilx, patente ae- 
na / /, qux motum laminx admittat , quoad per cochleam^ ipfi capfu- 
Ix fundo adftridh fuerit. 

Apertura quadriA BD C metitur campum Micrometri. Hunc 
porro campum dirimunt linex redbc vel fila, feu crines , c quorum ex- 
tremis quadratum componitur , & a duobus mediis flve primariis divi- 
ditur in quatuor quadrata minora, quorum fingula fiibdividuntur a dia- 
gonalibus in quatuor triangula redbingula, xqualia & ifolcelia. 

Tres itaque habentur linex re6be verticales, tres horizontales & 

dux 
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dux obliqux (Ive inclinatx ad angulum l^iredhim , earumque (Ingu. 
\x luis ddtinancur oHiciis. Et (i enim dux fobe fufficerent , una verti- 
calis, & altera horizontalis j habent tamen & alix dux laterales, carum 
utrique parallelx, nec non inclinatx ufiis eximios. Diagonales enim quan- 
doque inferviunt ad femitam Ipeciei Solis aut (ideris tendentis vel de- 
fccndcntis, in quadrantibus mobilibus determinandam: quandoque ad eli- 
ciendam dif&rentiam altitudinis adri, fupra vel infra horizontale mum cul- 
minantis,cx tempore fluente inter appulfus, & ad filum inclinatum & ad 
verticale. In utroque autem Quadrante fixo & mobili utilia funt fila in- 
clinata live diagonalia , ut dignofeatur horizontale primarium inter alia 
tam fixa, quam mobilia , eidem primario parallela. Juvant etiam ad 
corrigendas obfervationes habitas Micrometro male condituto , ut infra 
exponetur. Lateralia fila, qux verticalia /unt , quandoque profunt ad 
vcrificandum tranfitum adri per verticale medium, & non raro ad eru- 
endum eundem appuUum, a nube interpofita occultatum. Per ea de- 
mum, qux funt horizontalia , opitulante proximo ex mobilibus, prom- 
ptius capiuntur diametri luminarium, intervalla fideris a parallelo alter- 
utrius Lunx limbi vel fiderum, inter fc parum didantium. 

§. II. 

Qiiadrum alterum mohikyfeu Curjbr Micrometri. 

H Oc etiam quadrum N O o » oblongum ed, & longitudinem inter- 
nam ac latitudinem , live integram aperturx menfuram, eandem 
habet cum primario. 

Latus N O confblidatam habet fidulam P Q cylindricam , & 
matneem cochlex primarix, atque motricis qux proinde ita difpo- 
nenda fuit, ut in ea graderetur quam maxima xqualitate. 

Hoc itaque quadrum motu luo proftrpit in priori fixo A B D C 
ex A in B , vel ex B in A j ita quidem, ut luperficies unius vix contii> 
gat alterius fupcrficiem, & ambx fele invicem leniter lambant , neque 
motui Curfbris, utpote politx, reddant. Extremi margines laterum 
N O, » 0 indti funt laminulis quadri fixi A D, ut, dum inter illas mo- 
ventur, paralleli maneant, & ubi & filo primario, aquo laminarum di- 
redtio xquididat. Siquidem hic Curfbris motus & leniflimus efle de- 
buit & obfequentiflimus circumvolutioni cochlex primarix dvc mo. 
tricis a h, omni amota reddentia, qux Curfbris greflum vitiare valeat, 
omnique evagatione Curfbris a plano quadri primarii. 

Spatium internum N o dirimitur a tribus lineis, filis aut crinibus, 
horizontaliter protends & xquididantibus ea prxcife menfura , qua 
didant fila horizontalia quadri primani , ut , quando medium me^o 

G g congruit; 


Tab.L 

«14. 


Tab. I. 

Fig. I. 


Digitized by Googie 



LIBER II. 


iiS 


congruit, lateralia quoque invicem congruant, & quando laterale alter* 
utrum medio coincidit , medium quoque coincidat alteri laterali. 

Spatia interna utriusque quadri vacua lunt, vel ^cem diaphana, 
ut in iisdem appareant liderum (pedes, difci luminarium, planetarum, 
que, utque appuilum Ipeciei ad filum verticale quodlibet intueri liceat, 
& horizontale filum fixum aut mobile ad (pedem vi(am adducere, inde, 
que momenta culminationum, gradus altitudinum, planetarum diame- 
tri , macularum Lunz , fiitellitum Jovis , & exiguz (iderum diUantiz 
de&iri TOflInc 

C^andoque implentur eadem (patia laminis vitreis planis atque 
politis , in quibus lineae rcdbe quam tenuidimz dud polTunt , ut infra 
indicabitur. 

CAPUT II. 

De lineis ^ &Capfula Micrometri, 


Tab.l 
Fig. 1. 


§. I. 

Campuf Micrometri, ejusque divifio. 


l*.CE£Uo tubi dioptrici , & ad axem rc€b & per focum communem 
i3 utriusque lentis (objedHvae (cilicet ac ocularis) duda, locum af 
iignat Micrometri campo , in quo quidem vividillimz apparent obje. 
£borum imagines , & vel in eodem utu manentes, vel eundem mutan. 
tes , pro ut objedb fuerint (labilia, ut pleraque terreftria, vel motura 
habuerint , ut omnia coelefiia. 

2°. Planum verticale per axem tubi (ecat Micrometri campum 
in duo (patia , quorum unum dexterum , alterum (Inifirum, (eu oriai* 
tale , & ocddentale, (I planum verticale («;ans fuerit meridianum j 
quale nimirum fupponitur in quadrantibus fixis, inque mobilibus & ad 
Aufirum vel ad ^ptentrionem dircdns. Sedho hzc (ignatur a linea 
verticali V v , qux (ane verticalis non e(l , ni(I quando tubus in hori. 
zonte (latuitur j quippe in horizontalem degenerat , quando idem tu- 
bus ad verticem dirigitur. Spedht ea tamen ad verticalem circulum, 
in cujus (altem plano invenitur, quzeumque fuerit podtio Micrometri: 
vel ad horarium (pcdbt, quando latus V v horario cuipiam congruit; 
adeoque fideris appuKlis normales contingunt in aliquo e filis , ad ip< 
(um V V normalibus : & ideo appulfuum linea quandoque appellatur. 

3 *. Planum per axem tubi dioptrici , quomodocumque diredb, 
& redlum ad verticale deferiptum , Micrometri campum bifecat in duo 
alia (patia, (uperius nempe (ive afeendens, & inferius five defeendens. 
Hzc (edlio indicatur ab horizontali linea H i, quz, quamvis non fit in 
horizonte centri lentis objedhvz, nifi quando contingit tubum horizon* 
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taliter dirigi , manet tamen horizonti t»rallcla , & aliquem reprzfentat 
ex altitudinum circulis, qui parallelos uderum tangunt in fupremis eorum 
& infimis pun^s, vel eosdem fccant in pundis quibuslibet intermediis. 


§. H. 

Not£ in lineas , crines & Jila Micrometri. 


L Inez omnium tenuifllmz funt , qux culpide adamantino ducuntur 
in laminis vitreis, planis, ter& atque politis j fic enim conflantes 
manent, utpote ab omni aeris alteratione, vermium corrofione, aliis- 
que accidentibus crinium aut filorum immunes. Nec quidquam fiib- 
t^us aut flabilius haberi potefl. 

Ut autem hujusmodi line* perquam exiles Senitid* prodeant, cu- xib. f, 
/j}is adamantinus non manu ducendus, ^d tenui chorda trahendus efl ope 
curfbris C, mobilis inter duas parallelas cralllufculas regulas A B, D E, & 
ab iisdem in eadem diredione detenti j utque linea pro lubitu craffior 
evadat, ipfi curlbri (uperadditur aliquod pondus, quod fiilcum adaman. 
tini cufpidis r profundiorem efficiat. 

Ambz parallelz rcgulz, quamvis inter fe fixx, motum tamen fi. 
mul habent utrinque in acceflum vel receflum ab aba regula F G, prius 
in apta politione nrmanda,ut per converfionem cochlex longioris alter, 
utrius vel utriusqueH,! iplz parallelx regui* promoveantur, vel ab ea- 
dem fixa retrahantur, donec adamantinus culpis exade congruat utri, 
que dato pundo linex ducendx. (^o artificio ad longiores regulas 
extcnfb , |am pridem utuntur mei artifices in lialis conficiendis, radiis, 
lineisque ducendis per punda data. 

Satis itaque fublata videtur difficultas ducendi lineas redas in hifi 
ce laminis vitreis , in data pofitione dataque diflantia. 

Nec magis detrahitur claritati telelcopii a duobus inteipofitis vi. 
tris planis , quam a duabus aliis convexis lentibus , qux addi lolent , ut 
objedorum imagines appareant in fitu diredo. 

Nxvis tamen luis hujusmodi vitra non carent ^quippe nunquam 
fetis munda, etfi recens deterfe, fcd ficculenta femper inveniuntur ob 
pulviiculos iplis adhzrentes, & a lente oculari, cujus in foco con^iciun. 
tur , enormiter audos. Quod eo minus efl tolerabile, quo magis cla. 
ritati fubtilitatique confubtur. 

Poflunt quidem haud difficulter a caplula Micrometri extrahi qua. 
dra fimul junda, vitraque abflergi, deinde in priflinum litum prompte re- 
ftitui per indicem Icalx minoris infra explicandx 5 non tamen absque tx. 
dio & moleflia remedii Ixpius applicandi Proinde non nili unicum ex, 
meis Micrometris hilex laminis vitreis inflruxi j reliquis vero crines, ar- 
genteaque appofui fila, qux lerids & vitreis przferri merentur. 

G g 2 Crinibus 
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Crinibus autem objicitur i.°cranicics, qux velin im;^ine objcAi, 
apparente intra tubum & in campo Micrometri, vel in limbo Qwdran> 
tis divilb , partem obtegit haud ex^am, nimirum pluribus minutis Co- 
eundis xquivalentem. 2.* Tenfio inconftans, utpote mutationibus ae- 
ris obnoxia. 3.' Inlultus vermium crines corrodentium, ut mihi Ixpius 
contigille deprehendi , prxfertim ubi crines equini adhibiti fuerant. 

Diluitur tamen prima objefbo per acumen oculi difeementis ge- 
nuinum pun^hjm contadhis aut inter&dlionis , cth linex fele tangentes 
aut interlecantes fiicrint cradlulculx. 

Quod ad fecundam non femper conflat, an crinis curvatura ipfi 
cerx, qua plerumque firmatur, vel crini, ficciore in aere flaccefeenti ad- 
feribi debeat. Equidem in capillis humanis , ante octennium priori 
meo Micrometro aptatis , nullam unquam variationem inveni. Crinis 
autem Curlbri appoGtus , & cum ipfo limbum percurrens , ob occur- 
rentia offendicula diftrahitur, & a linea reeSa in curvam degenerat. Ita- 
que glutini aut cerx ad firmandum crinem atque tendendum, in aliqui- 
quibus Micrometrisfubflitui clavos cylindricos exiles e, quadri lateribus 
infitos , & externe rcpercuflbs 5 vi tamen huc vel illuc tantillum con- 
Tib. ui. vertibiles. Horum aliqui ultra planitiem quadri non protuberant , ii 
nempe , quibus crinis extra clavi centrum & prope limbum inferitur, 
externo nodo vel lignei cuneoli preffiira detinendus. Prxtcr hoc exi- 
guum foramen , normale ad baum clavi , & bafi eidem exccntricum, ut 
cum iplb clavo circumvolutum, fitum crinis c promoveat aut retrahat 
reliqux dux cavitates a, b clavum integrum non pervadunt} ampliores 
tamen lunt, ut furcula 0 iis intrudatur , ad clavi converfionem idonea. 

Alii vero clavi f, pneter exiguum in limbo foramen, aliud habent 
in adverla parte, ultra quadri planum prominente, ipfique plano xqui- 
diflans, ut crinis, clavum pervadens, & ab utroque Umbo edudhjs, de- 
inde circa ipfom clavum volutus , exiguo huic foramini demum infera- 
tur & in eodem firmetur. 

Qux pro crinibus allata funt, argentea quoque fila relpiciunt, eri- 
nibus prxferenda , quum & tenuiora fint, vel IMtem xque tenuia , & a 
vermium infoltibus prorfos immunia. Dexteritas quidem aliqua requi- 
ritur, ut redte tendantur: utque tenia maneant, omnibus prxfcrri mere- 
tur artificium perlpicaciffimiGrahamii, qui claflicam vim applicuit, (a) 

§. III. 

Capfula Micrometri. 

T Anta requirebatur interna cavitas , ut compages utriusque quadri 
commode contineretur , & Curfor five quadrum mobile , libere 
in eadem excurreret. In 

(a) Vid. Eruditijf* Pdrijitnfet i» LiitS.Li figure de Ia Terre. Udf. V, f. 95. 1758- f» St'». 
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In finiftro ejus latere habetur obbnga fhK(IelJa,qwdu6tilJ oper- 
culo clauia manet , nili quando interna (c^ conlpid debcL 

In ampliore latere A C , quod anterius ell , & in oppoOto po- 
ilico altero aptatz funt filhila; K & L, ad ipfa latera normales , quarum 
polbca L, ipli lateri adlerruminata, tubo dhidadx inducitur, in coque 
lirma relinquitur , nili quando tantillum converti debet , ut habeatur 
Micrometri redla politio per cochleam; cujus loculamentum poftico ca- 
pluix lateri lub iiHula L adllridham ellj arcus autem orichalcicus, obli- 
que denticulatus , infimo tubi telelcopici orificio firmiter adharret. 

Altera vero filhila K i non ipli capliilac lateri , fcd oblongae Ia- 
minx M N conlolidata , ita cum ipla mobilis cft in recellum vel ac- 
cdliim ad utrumque limbum A D , AB, nimirum ad orientem & 
occidentem , vel ad boream & auftrum , ut maneat ipfi lateri A C, 
quantum hic motus exigit , excavato , lemper adhxrcns , & axis len- 
tis ocularis rc6his conlhtuatur, vel parum obliquus ad imaginem, ubi- 
cumque apparuerit in campo Micrometri. Loculamentis M O , N P, 
a quibus tubus K detinetur , additae funt elafiicz laminuix , per quas 
ejus motus lenior reddatur. Tubus autem K k protrahi & contrahi po- 
teft per longiorem cochleam m » , & ad ejus orificium applicatur arcus 
qrs cum fubjedo elaterio, quo leniter adftringitur vitrum opacum ad 
tolerandos radios Solis idoneum. 

CAPUT IIL 

De Scalis Micrometri. 

Filum mobile pereurrciisMicrometTi campum fubftituitur parallelis omnibus, qus 
duci poiTent per pun^ia quaelibet, in filis verticalibus aflignata, adeoque hori- 
zontalibus xquidiftantia ; tot autem parallela fila inutiliter, & non fine coniii- 
fione campum obruerent. 

Ut itaque innotefeat quantum fila mobilia dident a fbds,duo habentur Scalx, ex- 
terna videlicet atque interna ; duo quoque funt indices ad earum ufum adje- 
rii. Prius tamen menfuratur hxc didantia per pefTus , aut revolutiones co- 
chlex motricis aut primarix : deinde reducitur ad confuetam angulorum men- 
furam, fivead minuta & fecunda circuli maximi. 

§. I. 

Scala externa. 

A b indice mobili b c indicantur in fiibjc<9x} circulo a b d, qui cap. Tab. 

fulx operculo firmiter adhxrct , partes ccntclimx lingularum re- ‘ 
volutionum, live grcfiiium cochlex motricis, velut in horologiis oIoL 
latoriis minuu lecunda horaria , live penduli ofcillationes , quarum 6o 
conficiunt unum minutum primum: vel, ficutin horologiis minoribus, 
horx lingulx dividuntur in 6o minuta prima per indicem minutorum. 
Nimis enim prvus cft arcus unius horx, atque adhuc minor arcus unius 

H h minuti, 
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minuti, ut in mites 6o commode vifibiles dividi poflit ; ideome divi. 
lio hxc transfertur in alios circulos , qui a minutis primis aut iecundit 
vocari Iblcnt. 

Tab. n. Quoniam vero index e b , utpote adhzrens manubrio/'^ , fe- 
fiS' *• quitur motum cochlez primariz five motricis , curforem promoventis 
aut retrahentis, ip^ue cochlea motrix unicum habet motum gyratio- 
nis circa iuum axem , opportune contingit ejus revolutionem in limbo 
circuli concentrici a b a dividi pofle in partes zquales, v. gr. loo, & 
dngulas poHc quam facillime numerari. 

Huic Scalx, foi verius circuli limbo infculpti fiint duo numero- 
rum ordines, quorum exterior motui indicis ad dexteram, (Ive ab orien- 
te occidentem verfus ( ut in hoc tubo ad auffrum difedlo ) interior au. 
tem motui contrario ad finifham, live ab occidente orientem verfus de. 
fhnatur. Motus indicis ad dexteram refjxindet defcenfui fili mobilis infra 
horizontale primarium , & additionis nota infignitur. Motus ad Qni. 
iham refjxindetafcxnfui fili mobilis, & S fubtra«%oni$nota diftinguitur. 

Conflrudtio hujusmodi Scalx nullum requirebat peculiare artifi- 
cium j (iquidem agebatur de circuli circumferentia, in partes aequales divi- 
denda, & quidem in looobcalculi facilioris compendium. Primum di- 
vifionis punAum ubicunque fhtui poterat : libuit tamen ipliim flatue- 
re in linea, limbo Quadrantis piallela, ut a plano Meridiani numerare- 
tur motus indicis ad occidentem vel orientem. 


Scholium. 

ALii» aptior videtur buim Scabe vel bmbi divijio in tot temaks portet ^ 
" quot minutu fecun^ aqiuvakt integra revolutio cocbka motricu, 
ut ex in pellione indicit iUico appareat, quotnam minuta fecunda Jbtt ad- 
denda vel f obtrahenda ; idque percommodum eji, quando motut Curfirit 
minor ejl eo, qm rejpondet integra revolutioni coAlea, vel eum non ex- 
cedit, Quando autem Curforu motut non tantum ex partibut , verum 
etiam ex integris aliquot revolutionibut componitur, tunc per eum revo- 
lutionum numerum multiplicandus eJl volor umitt , ^ produBut augen- 
dus iis, qua ab externo indice oftenduntur. 

Novum objl oculum oriri poteji a produ&ione velcontraSione tubi, 
^tieteunque applicanda ejl aaa lens objediva remotioris aut propioris 
foci, cui proinde dejinitut^cundorum numerus convenire non poterit. 

Hac tamen inter Je adeo contraria non erant , ut fmul conciliari 
non ^Jfent j quippe nihil impediebat, quin alius fubji ceretur limbus, in 
totidem aquales partes divijus , quot minutis fecundis aquivalent /in- 
f partes interna Scala : vel ad id alia fupperadderetur tenuis circu- 
laris lamina concentrica, pro ut Obfervatori liberet , alterutri vel utri- 
qus ivijioni ajfuefcere. 

§.U. 
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§. M. 

Scala interna. 

Q Uotnam vero periodos in fiio drculo abfblverit externus index cb, Tab. i. 

(ive quot grolibus cochlex motricis filum curlbris mobile diftet 
a fixo , alius internus index VX ofiendit in iubjedb lamina, per capfu- 
Ix leneficllam Z Y confpicua. Inipicitur itaque uterque index, ut zqua 
decernatur fili mobilis a fixo difiancia j nifi forte conlultius vifiim fuerit 
ante oblervationem vel in obfervatione ip& numerate completas indi* 
cis externi periodos. 

Lamina D E hujus intemz Scabe conlblidata e(l matrid F Qco- Tab. i. 
chlex primariz, adeoque cum ip& matrice movetur ad motum curfb- ^ 
ris, (ive q^dri mobili^ immoto manente indice V X,qui quadro flabili Fig. i. 
cfl adllrithis. In aliis meisMicrometris lamina Scalx firmata efl in qua- 
dro fhbili,& index quadro mobili ad(faidhjs,adeoquc Scalam percurrens. 

Hxc Scala interna D E divifa cfl in prtes 30, quarum fmgulx me- 
tiuntur progreflum fili mobilis ad fingulos integros cochlex greilus, vel 
ad flngulas indicis externi periodos. Hic numerus 30 partium conve- 
niebat longitudini campi Micrometri , & motui curfbris in elongatio- 
nem a filo medio , (ive ab axe tubi. Singulx vero harum 30 partium 
przcife metiuntur fpatium , quo ad lingulas integras revolutiones filum 
mobile recedit a fixo in afcenlum, vel in defcenfum. 

Ut itaque harum 30 partium integra longitudo definiretur, pun- Tab. i. 
Aum medium live 0 adducebatur ad indicem V X,& ad utramque par- F'S- 3 > 
tem , poft abfblutas utrinque 15 periodos indicis c h, notabantur pun- 
^ 15 & , quorum utrique index V X congruere deprehenfus fue- 

rat j ficque prodibat integra longitudo 30 partium , quamm 15 flipra 
pun^m medium o,& aliz 15 infra idem pundlum continebantur. De- 
inde utroque (patio in 5 minora, & horum Ungulis in tria divifis , ab- 
fbluta erat tota divido. 

Ex hifce 30 partibus adignabantur 24 integro lateri quadrati 
KLMN,five diflantiz filorum lateraliumE e, F y, vel extremorum ho- 
rizontalium Gf , I /. Reliqux tres partes , utrinque redduz , addit» 
funt pro excurm fili utriusque horizontalis extremi, ne manus fatigare- 
tur tot revolutionibus cochlex, filum medium extra quadrati limites ad- 
ducendo, quando alterutrum extremum illuc adduci poteil poft paucas 
aliquot revolutiones, qux, d addantur numero 12, illico habetur intrer 
revolutionum numerus debitus diftantiz a fiio medio. Ita quoque in 
menfurandis luminarium diametris , & dderum a proximo limbo Luna 
commodifllma eft integra quadrati filaris amplitudo ; dquidem addu- 
Ao ad limbum inferiorem luminaris fiipremo filo ftabili , aliud extre- 
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mum mobile ad alterum fuperiorem limbum illico adducitur , & inde 
apparet quidnam 24 revolutionibus addi vel detrahi debeat. 

Hacc itaque interna Scala , quamvis in partes non plures quam 30 
divila, (liblidio alterius externx dividitur in 3000 partes zquales , qua- 
rum fingul* , vel quotlibet , etfi videri nequeant, numerari tamen fi- 
cillime poliunt 5 quod eximie juvat ad propoUtum Micrometri uliim. 

Libuit demum hanc internam Scalam D E ampliare , nempe 12 
ejus partes extendere ad integram circumferentiam circuli FG, ad imita- 
tionem laudatifllmi Grahamii, cujus artificium breviter delcriplere cele- 
berrimi Parifienfo, (a) quos Icquimur & illuftramus. Sub operculo cap- 
Tab. IL fulz latent duo tjTnpana , duzque rotae denticulatae. Tympanum C 16 
*■ dentium impellit Icmicircumfcrentiam rotae D 32 dentium, ilmulque fc- 
miperimetrum alterius tympani E dentium 8» Quatuor autem den- 
tes hujus tympani E impellunt 12 partem rotae ultimzF 48 dentium; 
adeoque per 12 revolutiones tympani C volvitur integra circumferen- 
tia rotae F. Quia vero primum tympanum C adftri^m cft lupcriori 
trunco cochleae primariz a i , 8 c alterum concentrice adftriihim rotae 
D, habetur in limbo rotaeF Scala 12 revolutionum cochleae motrids a h. 
:;g. I. Superior operculi lamina duas habet aperturas h l, mn femper 

patentes , & arcubus concentricis terminatas , quarum luperioris index / 
oftendit numeros XII, I, II &c. limbi F ; inferioris autem index ? in- 
dicat numeros 12,1,2,3 &c. limbi G. Ab indice luperiori f oftenditur 
quantitas motus in defcenlum a filo Habili medio vel externo , adeo- 
que addenda ; ab indice autem inferiori g definitur menlura motus in 
afcenfum , idcirco fiibtrahcnda. 

Tranlit itaque liib indice A integer limbus circuli F, & lub indi- 
ce^ limbus integer circuli G, quando feb indice filari V X tranfcunti2 
partes Seal* internz afeendentis aut defecndentis. 

Limbus circuli F continet 129 partes Scalae internz, & limbus cir- 
culi G partes 8i- Tranfit autem int^r uterque limbus liib luo indice 
fil-g, quando tranfeunt 12 partes Scalz internz lub indice filari V X; 
igitur S«la limbi F plusquam decupla ed Scalz internz , & limbi G 
paullo minor quam feptupla. 

Habetur itaque in eodem conlpetfhi Scala utraque tam externa, 
quam interna : & quidem in priore fingulz partes Scalz fimplicis am- 
pliantur incentuplum; inpoderiorc autemin decuplum, & in feptuplum. 

Scholium. 


JN alio pauBo minore Mi crometro Scala mtemadimfa efl in partes 60, 
quarum 50 conjiciunt latus Quadrati Jilaris, adeoque Jilum quodlihet 
laterale dijlat a medio partibus 2 %. Utque druijio earum habeatur, anu 

plu 

(a) Dfgre ^ MnUitn ^c. p. XX. f* P>frit 1740. in Sc. 


Digitized by Googie 



DE ORGANICO APPARATO ASTRONOMICO. ixy 

fliata in Smbo circuli volubiEs circa Juum centrum , latent pariter fub 
operculo capjula duo tympana dwe rota. Primum tympanum lo 
dentium impellit rotat dmtium 50, huic rota affixum concentricum 
aliud tympanum 10 dentium , a quo gyratur fecunda rota 50 dentium , 
in limbis hujus rota vel circuli denticulati habentur Scala ampliata ,• 
Juperior nempe fere in decuplum , inferior plus quam in fextuplum. 
sipertura vero lamina operculi cum adje(lo indice pro majore Scala efl 
ad dexteram, pro minore ad finiffram. 

§. III. 

Diffributio reticuli five linearum Mcrometri. 

I N lamina quadri primarii adhuc integra, plana & latvigata ( nempe Tab.l. 

priusquam campus Micrometri ex ejus area excilus eflet) delineatus fig- »• 
erat idem campus KrfS, dudVis extra ipfum redlis parallelis , in qui- 
bus centra foraminum filis excipiendis idoneorum aflignanda erant. Et 
quidem i.° dufta erat verticalis linea V v , axi cochlce primariae , five 
motricis quam cxadliflime parallela, bifariam fccans IpatiumR rfS. 

2.° Horizontalis H h bifariam & normaliter Iccabat verticalem 
V ‘V in O, pariterque bifariam eundem campum Micrometri. 

3." A duaous hifce primariis & mediis redtis lineis binae latera- 
les & parallelae E e , ¥f, Gg, \ i diftant 12 partibus Scalae internae. 

H* quatuor laterales quadratum formant K L M N , cujus fingula Ia- 
tcra xquivalent 24 prtibus internae Scalae. 

bcholium. 

U/ir numerus 24 partium arbitrarius erat 5 f qui dem major aut minor 
eligi poterat : aptia tamen videbatur campo Micrometri , grejfui 
cochlea , internaque ccewitati tubi telefcopici , cui Micrometrum appli- 
candum erat. 

In aliis meis Micrometris minoribus latera quadrati funt partium 
50 , 40 , 30 , 20 Scala interna : in majoribus extendmtur ad Scala 
partes 60 ^ 80. 

4-° Ex O dudla per K 8f L dreumferentia drculi , tranfiens per 
reliquos angulos M, N , confirmabat jufiam Quadrati ^uram,redbm- 
que pofitionem angulorum K, L, M, N. 

5.° Diagonales K M , L N , utrinque produdbe ultra Microme- 
tri campum in P & ^ , in Q^& q , indicabant loca foraminum pro filis 
obliquis , aut inclinatis. 

6.° Aperiebatur demum Micrometri campus , Seprterebrato 
quadro quam tenuiffime in pundlis V , H A, E e, Y f, G^, I i, Yp, 

Q_^q prodibant 16 exigua foramina pro aptandis 8 fius reticuli , quo- 

I i rum 
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Tab. L rum tria horizontalia H G I / vix immerla (unt lub quadri fuper» 
ficie , quantum Icilicet exigebatur , ne a tribus aliis horizontalibus qua- 
dri fecundarii five mobilis, tangi aut detorqueri poflcnt. Tria vertica- 
liafilaVi;,Ee,F/' profundiori fulculo immerguntur, ut horizontalia 
quam leiiillime tangant. Duo demum obliqua P p, ^5', lub vertica. 
llbus immerla, omnium maxime diftant a quadri fupcrficic. 

Fig. I. 7 ° Ut horizontalia fila quadri mobilis exaile congruerent hori- 
3 - zontalibus filis prioris quadri, exigebatur, ut ipfii foramina G^, Hi>,l i 
utriusque quadri primo congruerent inlita cochlea motrice leu prima- 
ria fijz matrici F Q, qux curlbris lateri N 0 adferruminata elL Itaque 
curlbrc promoto fupra fiabilc quadrum, donec unius cavitas alterius ca- 
vitati congrueret , in caque politione 'irmato , quanta fieri poterat dex- 
teritate protrahebantur foramina H i , G^, I i trans curlbris latera, in 
quibus nova prodibant H ^ , G^ , I r' prioribus xqualia , iisque con- 
gruentia & per motum curlbris examinanda j fiquidem Dnea G f cur- 
lbris ad lineam H h quadri Habilis addudb, media curlbris linea H h in- 
fimae quadri Habilis llnez I i congruens invenienda erat, vel corrigenda, 
donec congrueret. 

Fig. 4. 8-° Filii curlbris immergi debuerunt poHico quadri abde lim- 

bo, qui anteriorem limbum quadri Habilis A B D C lambit , aut non 
nili leniHime tangit ; proinde fila horizontalia utriusque quadri lunt fe- 
re in eodem plano, vel in duobus proxime contiguis, ut omnis evitetur 
parallaxis, qux a lenfibili planorum diHantia oriretur. 

9.° Ad tendendos crines aut fila, caque firmanda, primum vide- 
batur lufficere in alterutro extremo nodus, aut cuneolus ex ligno durio- 
re, ut buxo vel indico j in alia vero extremitate prope oppofitum ori- 
ficium , & in eadem crinis aut fili diredlione produdta, inhtus clavicu- 
Tab. IU. Ius e, quadro adHridus, at per vim tantillum convertibilis, & in quali- 
bet politione maniurus, fere limilis iis, qui cymbalorum chordis apponi 
j fblent. Hilce claviculis in hoc , aliisque ultimx Hruihirx Micrometris 
Fig. 3! HibHitutas volui laminulas chalybeas K L /, in K L planas , utpote a 
“ 1 - cochleola L quadri limbo adHridas, & ab exiguo culpidc aut obice K in 
eodem litu detentas j deinde ab L ad / curvatas in recellum ab eodem 
limbo. Nodo autem vel cuneolo , alteri extremitati appolito , prxfe- 
rendum inveni globulum , qui fit ex fubita liquefaiStione argentei fili, 
lampadis flammz admoti. 

Laminulx chalybez K L / pars elafiica L / inclinata retinetur, 
dum ejus crenx /filum inducitur, & aliquoties circumvolvitur j deinde 
kminula paullatim elevari permittitur , ut filum fucccllive tendat, ten- 
fumque conHanter detineat. 

SchoUum 
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Scholiunu 

^Urfora longitudo N O arhitraria quidem eratjed major inutiSt ejfet, Tab. i. 

6>' capjulam longiorem requireret ^ minor autem aream demeret cam- 3 - 
po Micrometri : aquaUtas itaque ccevitatum proferri meruit , ut con- 
gruentibus Jilishoriaontalihtu integer ipfe campus pateret. Quando cur- 
Jor ad injimum ejus Jitum deprimitur , linea horizontalis media dijlat 
15 ScaLe partibus a media Jixa Hhj adeoqm horizontalis infirtus I i re- 
movetur 27 par tibia ah eadem fica media H h, ^39 a prima horizon- 
tali fixa G g. 

CAPUT IV. 

De reduBione utrimque Scala Micrometri ad 

minuta prima fecunda circuli maximi.^ & de Indicis 

aquatione. 

Ante quam propofita redufiio caute fufeipi polTet , inquirendum fuit in pofitio* 
nem filorum reticuli, ut conflaret, i.° lateralia fila quadratum componere , a* 
fila media tam fefe invicem , quam bina reliqua , ipfis lateralia , normaliter & 
bifariam fecare. 

§ I- 

ReduQio partium Scahe per Solem in diebus <equino8ialihuSye^ 

per ttjlra in Mquatore, vel non procul ah ipjo dijjita. 


P Orro & ad expofitum fubtiliflimum examen aequalitatis laterum & 
angulorum reticuli , & ad menfuram parvuli arcus , cujus tangens 
Iit femilatus quadrati ejusdem reticuli j radius autem aequetur diflantias 
lentis objc£bvae a reticulo , aptus eflet ipft Sol diebus aequinodlialibus , 
& aptilTima forent aftra in ^Equatore , vel non procul ab iplb exiften- 
tia, in eorum culminationibus obfervata, fi tempora, qu* impendunt 
in tranfitibus normalibus ad quadratum reticuli , percurrendo nimi- 
rum quodlibet ex ejus filis horizontalibus ( Micrometro verticaliter, 
deinde horizontaliter polito ) dividi pollent lubtilius , quam in minuta 
fecunda horaria , ut Celeberrimus Caflinus circa oblervationem Solis 
accutiflime innuit. (<t) 

Quamvis autem lubtilior haec divifio haberi nequeat , neque in 
hodicrnaliorologii olcillatorii ftruftura plus indufiria; vel artificii exigi 
debeatj videbatur tamen haud negligendus hic aequinodhalium , vel pa- 
rum ab .Aquatore declinantium liderum ufiis , quem flimma facilitas & 
commoditas commendabant , ut ftJtem inventi valores conferri pollent 
cum iis, quos trigonometrica methodus offerebat. 

In yEquatore unicum inveneram allrum , nempe lub firophiolo 
Virginis, tertiae magnitudinis, Bajeroy, & ab aliis facile difiinguendum, 

I i 2 utpo- 
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utpote jun^him minori alteri, magis occidentali & magis elevato. E- 
jus altitudo vift nunc eft 41“ 48/ Nobis culminat mcnfe Decembris 
in crepulculo matutino, deinde no£hi menfibus Januarii, Februarii, Mar- 
tii, Aprilis, Maji, demum Junii in crepulculo velpertino. 

Quae in pedlore Antinoi , 4“ magnitudinis , Bajero Lit. < , declina- 
tionem habet borealem 23.' Nobis mane culminat in fine Aprilis, de- 
inde nodhi menlibus Maji, Junii, Julii, Augufti, Septembris, & velpe- 
re in fine Odtobris. 

Nec procul abiEquatore diftant tres in Orionis baltheo tertiae ma- 
gnitudinis, Bajero literis i, e, ^ iniignitae. Prima, duabus reliquis occi. 
dentalior, declinat ad auftrum 29', media 1' 22', tertia, prioribus orien- 
talior, 2° 4.' Tria haec aftra nobis culminant paullo poft Aurigae capcL 
lam, & paucioribus adhuc minutis poli Rigcl, nimirum a crepulculo matu- 
tino Septembr. ulque ad velpertinum Martii ; reliquis intermediis menli- 
busO^br. Novembr. Decembr. Jan. & Febr. culminant noilurnis ho- 
ris. Toto itaque anno unam vel plures ex hilce quinque llellis, in earum 
culminationibusoblervandam eligere licet, & ullii propofitodellinare,abs. 
que ulla corredlione, quae pro aliis, ab jEquatore m^s declinantibus, ad- 
hibenda ellet. Haec aftra tranleunt per tria verticalia fila delcripti Micro- 
metri Quadrantis alterius aullralis, intra minuta fecunda horaria 1221. 

COROLLARIA. 

I.OI fiat ut motus diurnus fiderum , nempe 23'* 56' 4" ad 360 gradus 
(vel ut 86164" ad 360°, aut brevius, ut 2i<>4i"ad 90°) ita 122" I 
ad quartum , prodeunt 30' 48" pro menfura quaefiti anguli, liibtenfi ab 
horizontali filo inter extrema duo verticalia , live a 24 partibus internae 
Scalae in data dillantia verticis ejusdem anguli, five centri lentis objedU- 
vat ; adeoque habentur 15' 24" pro menfura hujus femianguli , nimi- 
rum elongationis utriusque fili lateralis a filo medio. 

Proinde dividendo 30' 48" per 24, eliciuntur fere 77", quae lingu- 
lis aequivalent partibus internae Scalae j adeoque dividendo utrumque 
limbum circuli a fi J, live Scalam externam in partes aequales 77 , ha- 
bentur minuta fecunda circuli maximi , aequivalentia lingulis greflibus 
cochleae motricis ; dividendo denique 30' 48" per 2400 , quotus UB 
vel 4SJ, vel, rotunde, 46"' aequivalet extern* Seal*. 

II. Quoniam in Micrometro prioris Quadrantis aullralis diftan- 
tia filorum lateralium a medio ell 25 partium internx Seal*, live totidem 
revolutionum cochle* motricis, qu* tenuior efl, & fpiras habet fubtilio- 
resj tranleunt vero pnefata fidera intra minutum horarium a primo ver- 
ticali filo ad mcdium.fi fiat 0121541" ad 90°, ita 6o"ad quartum,cruun- 
turi 5 " 2 i pro femiangulo hujus Micrometri j quare, dividendo per 25, pro- 
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dibunt 36" pro valorc (Ingularum partium intcm» Scalar j at divider.i!o 
eundem lemiangulum per 2500 , invenientur 22"', sequivaientia parti- 
bus centefimis externx Scaix. 

III . C^um inMicrometro Quadrantis borealis,qui antea fuerat 
audralis, traimrent eadem lidera a primo filo ad verticale medium intra 
55" horaria, quumque diftantia filorum ellct25 partium internx Scala-, 

^utendo eadem analogia, innotefeebat Micrometri lemiangulus 13' 47"^ 
proinde 33" pro lingulis cochleae revolutionibus, & pro lU externa: 
Scalx. 

IV. Quia in Micrometro majoris Quadrantis mobilis, dirtantia 
filorum lateralium a medio eft 20 partium Scalas internx, lideraque prx- 
fata tranfibant intra 52" horaria, eliciebatur lcmianguiusi3' 2"^ adeoque 
lingulx revolutiones xquivalent 39",carumque lingulx ccntclimar 24"' 
five f". 

V. Ita quoque in vitreo Micrometro medii Quadrantis mobilis 
& ampliati, quia linex laterales dilla; t a media 20 partibus internx Sca* 
Ix j fidera vero xquinodlialia impendunt 78" in tranlitu a filo primo ad 
medium , vel a medio ad tertium , fcquitur femiangulum Micrometri 
cflc 19' 33" , lingulas Scalx internx partes conficere 58" i, lingulasquc 
centefimas xquivalere 35"' fere. 

VI. Non fteus in Micrometro minoris Quadrantis ampliati, da- 
ta diftantia fili cujuslibct lateralis a medio partium 20 internx Scalx, da- 
toque tempore tranlitus eorundem liderum nempe 67" , prodeunt 16' 
48" pro fcmiangulo Micrometri , 50" pro fingulis revolutionibus co- 
clilex, 30'" five i" pro lingulis cent^mis externx Scalx. 

VII. Nec aliter in Micrometro Circuli mobilis ampliati ex nota 
fili lateralis a medio diftantia 20 partium internx Scalx , notoque lide- 
rum motu inter eadem fila , videlicet 2' , definitur Micrometri femian- 
guIus3o' 5", valor lingularum partium internx Scalx i' 30", & 54"' pro 
lingulis centefimis. 

§. II. 

ReduQio utrimque ScaU A/icrometri per calculum 

trigonometricum. 

I N vallo cortinx , qux contigua eft propugnaculo aulico, menfuraba- 
tur linea rebfa horizontalis pedum 879 * , quorum 895 xquivalent 
122 hexapedis Viennenfibus. Ad hanc menfuram utebamur duabus tra- 
beculis Ixvigatis, xqualibus & parallelepipedis, longitudinem habentibus 
15 pedum, & in fingulos pedes, uncias & unciarum quadrantes divifisj 
utque fieri folet, earum una jacebat horizontalis, dum altera promo veba- 

K k tur. 



IJO 


LIBER II. 


tur. In fine hujus lincz applicabatur normaliter una ex hifce trabeculis , 
& a pundk) ejus medio iumebantur utrinque tangentes lemiangulorum 
Micrometri , lente objedliva tubi telelcopici aptata in ejus lineat initio, 
ut pnelcribitur a Celeberrimo Cafllno. (a) 

Tubus telefcopicus ab axe centrali & a Qwdrantis limbo Iqun. 
(hxs, una cum (ibi adftrii^ Micrometro (h) firme innixus erat duobus 
pyramidalibus fulcris , elevandis aut deprimendis per eorum verticales 
cochleas , quantum exigeret linea tangentium, rrzterea iplc tubus in 
fulcro , lenti oculari proximo , motum alium habebat horizontalem in 
accefium ad verticale planum, quod per idem centrum lentis objeifliva: 
tranfiens , obverfum trabeculae latus, charta munda indudhjm,in pedes 
& uncias divifum atque opportune a Sole illullratum, in alTignato tan- 
gentium initio (ecare concipiebatur. Longitudinem utriusque tangen- 
tis definiebant chalybez cufpides , ad longiorem cylindrum normales, 
quarum una fixa manebat in tangentis initio , altera per cochleam mo- 
bilis, adducebatur ad extremum tangentis. 

Pollquam itaque Tubus ita diredhis fuerat, ut & horizontali pia. 
no & verticali fixo congrueret j ut nempe imago fixae chalybeae cufoi- 
dis appareret bifedta per medium verticale filum , Socius ex condiit 
fignum expcdbns, aliam cufpidem mobilem tamdiu promovebat vel re- 
trahebat , donec ejus (pedes (ifterctur in alterutro filorum verticalium} 
& repetitis oblervationibus notabantur (cquentes menfurae. 

I. * Micrometro Quadrantis alterius au(halis horizontali jacen- 

Tab IL cochlea motrice a h , quam Scala interna 2 Y paral- 

Fif. I. lela lineae tangentium , tangentes utrinque prodibant aequales, & utra- 
que 3 ' 9 ' # = 39 ' t = - - - 393 " 

qualium radius inventus fuerat • ... 87960 

At in confueta pofitionc Micrometri tangens ad 
dexteram inveniebatur ut prius ... 393 

altera tangens ad finiftram 39' f == ... 393 » 

II. ‘ In Tubo Quadrantis prioris auftralis, Micro- 

metro ejus horizontaliter jacente, invenieba- 
tur tangens ad dexteram ... 383! 

Tangens ad finilham .... 386 f 

III. * In Tubo Quadrantis borealis, Micrometro 

jacente horizontali , tangens ad dexteram • 360 

Tangens ad finillram - - . 358 

Micrometro verticali tangens ad dext. - - 360 

Tangens ad (inifiram - - - - 358 ^ 

Ex 

(a) Sitmrm th.lU Chaf. f.f. 

(bj Z>r [ufr, in fr* St 3 . 0 ^. I. $. l. f.ii f. 
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Ex oBatU menjuru eliciuntur trigonometrict Jequentia 
COROLLARIA. 


I. In Microme- 
tro Quadran- 
tis alterius au- 
fhalis. 

Semiangu- 
lusreticuliiy'xi"i 
nempe valor 
11 partium 
Scalx inter- 
ns. 

t‘i Seal* 

intern* - - i'i7" 
feu valor fin- 
gniorum 
grefliium 
cochle* pri- 
mari*. 

tia Seal* 
extern* 46"' 
five 

Seal* to- 
tius in- 
tern*. 

II. In Microme- 
tro Quadran- 
tis prioris au- 
firalis. 

Semiangu- 
Ius reticuli ly' i" 
five valor 
partium ly 
Scalxinter- 
ns. 

aV Seal* 

intern* 36" 

feu valor 
fingulorum 
grelfuum co- 
chle* pri- 
mari*. 

T^e Scals 
extern® xi"' 

five Wffff 
Seal® to- 
tius inter- 
ns. 

III. In Microme. 
tro Quadran- 
tis borealis fi- 
xi. 

Semiangu. 

Ius reticuli rj'^^" 
five valor 
rartium ly 
Seal* inter- 
n*. 

^ Seal* 
intern* 33" 

feu valor 
fingulorum 
grefiuum co- 
chle» pri. 
mari*. 

Seal* 

extern® 10"' 
five 

Seal» to- 
tius inter- 
n*. 


Scholium. 

Q Uum in utraque reduBione Scala Micrometri ad minuta gj* fecun- 
da circidi maximi , ^ per Jiderum tranfttta ^ per menfurat tan- 
gentium, Udem prodierint valores fingidarum partium fivegrejfuum co- 
chlea primaria in tribui hifce Micrometrk j quumqiK pojlerior hac, 
nempe trigonometrica methodm, etf fimplex,Juai habeat tricat, varia- 
que incommoda, prior altera,Jtve ajironomica praferri meretur. 


§. III. 

JEquatio Indici, 

Q Uando gyrum pnrcedentcm cochle* primariae five motricis a b 

circa fuum axem , lubfequitur alter gyrus oppofitus , inevitabilis T***' *• 
cfle Iblct quasdam tantilla luxatio, quae luae matricis rcgreflum retardet. 
Proinde quadrum mobile, ipli matrici conlblidatum, nonnihil ferius & in 
defcenfum & in afcenfum impellitur j adeoque motus fili horizontalis in 
elongationem a fixo erronee indicatur in Sc^a externa per indicem c h, 

K k 2 manu- 
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Fig.1. 


Tab. I. 
Fig. 1. 


Tab. II. 


manubrio adje<Shim. Minus enim deprimitur mobile horizontale filum 
lub Ihbili , minus quoque fijpra ipfum elevatur, quam index externus 
ofiendat : Hcque in primo calu , in quo additur partium numerus ab in- 
dice ollenllis , major vera elicitur altitudo integra fiipra horizontcm vi- 
&, quia gradui , cui linea fiduciz aptata fuerat , plus xquo additur ; in 
altero calu plus demitur : hincquc altitudo vila relinquitur vera minor. 

Ut hacc inxqualitas adimeretur , appofita fuit laminula chalybea 
inter anlulam B, fundo capfular proximam, & orificium matricis infimsc 
i , quz trunco graciliori cochlcx primariz inducitur , ut ejus afcenlui 
obice trajefto reliftat. Quz tamen adhuc remanet luxatio , ctfi pa- 
rum lenfibilis, quzque per friftionem fucceflive producitur in ufu Mi- 
crometri , deprehenditur ex evagatione indicis a diametro circuli exter- 
nx Seal*, limbo ejus incilsr, quando filum mobile ad congruentiam cum 
Habili adducitur. Itaque cogitare debui de peculiari ftrudtura indicis , 
manubrio quidem adflringendi, ut cum iplb mobilis foret, quique inter- 
dum per vim converti pollet circa partem ejus infimam, exterius cylin- 
dricam, quem ad modum in horologiis omnibus automatis promovetur 
minutorum index, quando retardat^ retrahitur autem, quando accelerat. 
Quod ut unico intuitu intelligatur , eHo manubrii pars infima m no: 
fitquer ledHo trunci parallelepipedi , cui manubrium inducitur : prq b 
index chalybeus & annularis a limbo balis orichalcic* mn o adftridtus 
& ipll adhzrens 5 per vim tamen adhuc convertibilis , & in qualibet 
politione manlurus: d e f g Icftio manubrii per axem : t r ledlio trun- 
ci, manubrio incluli. Denique hi b ledtio indicis eidem manubrio ad- 
ftridb. 


Porro peculiarem hunc indicis motum. Indicit Mqitationem vo- 
co, camque lic applico. 

Paullo ante oblervationera , vel in Ipfius oblervationis progrellu 
adduco lineam fiduci* ad gradum , vel gradus decadem aut lemideca- 
dem , altitudini vidend* Ihi vife quam proximam; deinde immoto fir- 
matoque curlbre elevo aut deprimo medium filum mobile lub Habili 
medio, uno aut altero greflii cochlcx matricis five g)To manubrii; mox- 
que per totidem regrelTiis reduco ad congruentiam cum Habili. Proti- 
nus inlpedta, vel contadhi deprehenla indicis evagatione aliqua, manus 
alterutra manubrium detinet, altera indicem xquat, ac Hatim gyrans 
verius easdem partes ultim* prxcedentis gyrationis manubrium, filum 
mobile ad Ipeciem in tubo apparentem adducit, ut innotelcant integr* 
periodi, & partes, fi qu* fuerint, extern* Seal*. 

Ut hanc menfuram verificem , illico filum mobile a flabili magis 
removco,iterumque ad Ipeciem adhuc apparentem addiico,&Microme- 
trum in hoc Hatu relinquo, ut reliquum examinis commode prolequar. 

Nempe 
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Nempe indicem externae Scalae, fi partium numerum a priore diverfiim 
oftenderit, ad priorem adduco, deinde verfato ad easdem partes manu, 
brio, fila conjungo j quod fi index congruerit initio externae Scalae, ha- 
betur vcrificatio quaeuta. 

Scholia. 


h T Iquet ad hoc examen requiri , «/ filum mohile ne tantillum quidem 
^ Mclinet afemita Jpeciei percurrentu campum Micrometri, verbo: 
ut ejusdem filipofitio fit exa£itjjime horiaonialis. Si qua autem ejus dedi, 
natio deteda fuerit, corrigenda erit per aptam totius machinula conver- 
fionem. Liquet etiam idem examen tuti tu inftitui , ^ paullo ante ac 
pauDo poft tranfitum Jbeciei per filitm verticale medium. Expedit q uo- 
que lineam fiducia aMudam ep ad congruum limbi pundum ante ob- 
Jervationis initium j prafertim quum ahttudo vel declinatio pracognita 

II. dlii duo indices mr itaque interna Scala, nimirum fimplicts 
0" ampliata , fuM interdum pofiulant aquationes , quando congruenti, 
husfius reticuli ^ indices ipfi lineis mecUis non congruunt, dt ne tan. 
tHla hac evagatio pracifioni machinula oheffe videatur, addita fiunt fub. 

fidia, quibus ea corrigatur. ^ . c. , r 

III. Juvat etiam, nodu prafiertim, mitto externa Scala fignum 
aliquod exfians apponi, ut ex contadu innoteficat indicis aqua pofiiio. 

IV. Qua , quamvis ^ minutijjima fint ^ cuivis obvia efifie 
queant ; malui tamen ab oculatis Moribus fiuperfiua cenfieri , quam ab 
aliis velut negligenter omijfia defiderari. 


CAPUT V. 

De reliquis Micrometris fixis aliisque 

mobilibus. 

Fixa dicnnrer Micrometra , quorum partes fixse vel fcbiles , manent tubo tele- 
fcopico conftanter adftriaae. Quamvis enim & ipfe moveantur cum intepo 
tubo circa centrum aliquod fixum , eandem tamen fervant ab eisdem partibus 
tubi diftantiam , & quiefeente tubo nunquam integra movetur compage Mi- 
crometri, nifi motu quopiam prsliminari & exiguo , quo apta machmulae ob- 

Maiora^hsc fixa Micrometra plerumque applicanmr Quadrantibus, Semicirculis 
aut Circulis fixis, quorum tubi moventur in plano Meridiani, ut ad culmmantia 
fidera dirieantur. Expedit itaque campum haberi ejus latitudinis, in qua per 
tria faltem minuta boraria squinofliale fidus appareat , ejusque longitudinis, 
cujus dimidium confpicua fpecies difei Solis aut LuniE non impkat. \hnora 
vero aptantur tubis telefcopicis, omnino fixis & folitanis , ad alba 
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primx magnitudinis, eaque culminantia direAis. Proinde non nifi angulhim 
exigunt campum, quem fidus intra duo minuta horaria percurrat ; nifi forte ad 
tranfitus duorum vel plurium fiderum extendi pofle contigerit. 

Mobilia vocantur Micrometra , qus non folum ad ufum funt Quadrantum mo> 
bilium, fed ita eorum tubis telefcopicis applicantur, ut circa eorum axes mo- 
veri pollint , & lingulis horariis circulis fucceflive aptari. Hic motus, & ex- 
ternus ell & ad ufum ipfius Micrometri fpe6iat, & differt ab interno aliis om- 
nibus , tam fixis quam mobilibus communi. 

Motus prseliminares aut fubfidiarii,proMicrometris fixis tuborum mobilium tres 
effe folent. Primus in accelfum ad horizontem , & efl circularis. Secundus 
horizontalis in accelfum ad Meridianum , live in accelfum aut receffum a lim- 
bo Quadrantis, aut ab alterutro verticali latere capfulat fixae. Tertius verti- 
calis, vel faltem in plano verticali, & in accelfum vel congruentiam flabilis fili 
horizontalis medii cum plano dioptrico, quod aequidiflat lineae fiduciae, verbo: 
in accelfum vel recelfum a firmo capfulae fundo. 

Quum omne Micrometrum fixum inprimis debeat horizontaliter fifti ; idcirco in 
majoribus addi folet horizontalis cochlea perpetua , ejusque loculamentum ca- 
pfulx adllringi ; arcus autem exiguus oblique denticulatus aptari tubi orificio, 
ut fupra (d) di^um eft, & infra infinuabitur. 

In tubis telefcopicis lixis fullicit ut filhila interna in ipfa obfervatione aftri culmi- 
nantis manu circumvolvatur in ipfo tubo, priusquam in eodem firmetur. 

In Micrometris denique mobilibus motus hic circularis pars efl exigua externi 
motus , qui habetur ab impulfu rotie coronatx, tubum telefcopicum ambientis, 
cujus tympanum integram Micrometri capfulam circulariter impellat. 

Motus in accelfum vel recelfum a limbo Quadrantis habetur per horizontalem 
cochleam pervadentem verticalia capfulz latera , & ab utroque detentam , fic- 
que impellentem horizontaliter flabile Micrometri quadrum , vel aliam latio- 
rem laminam , quae compagem integram machinulae detinet. Hic motus in 
Micrometro tubi telefcopici omnino fixi , relinquitur ipfi tubo , tantillum ad 
orientem vel occidentem promovendo , donec in apta politione firmari poffit; 
in Micrometris autem mobilibus cenfetur inutilis. 

Tertius denique motus in accelfum vel receffum a fundo capfulae obtinetur a 
verticali cochlea , quae a primaria aequidiflat , inmellitque matricem fuam cy- 
I lindricam , vel in pnfma degenerantem , quadro flabili confolidatam ; detine- 

fj„' j tur autem a capfulae fundo. 

Tab. IIL Varia horum motuum artificia , prsordinationes aut fubfidia variant integram 
Fig. s. flruAuram machinulx, v. g. cochlea primaria * b collocari potuiffet in medio ca- 
Tab. L pfuls operculo ; aptior tamen videbatur ejus locus in finulro latere, aut angu- 
in' ° capfulae , ut minor evaderet longitudo machinulae. Altera cochlea vertica- 
Fig 4 & j lis * elfe poterat primarix * b oppofita vel ipfi contigua. 

§. I. 

Micrometrum fixum Quadrantif prioris aujiralis , 

aliud Qmdrmtit boreo5s. 

E t hacc machinula condat orichalco Norimbergenfi, ut ftquentes re- 
liquae, demptis cylindris (biralibus, ex chalybe aptioribus. 

T* m. Quadro Iwbili B C conlblidatac lunt anfulae A, B, ad iplum nor- 
Fig! 1 . males, a quibus primaria cochlea a b detinetur. Eidem quoque con- 

Iblidata 
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(blidata e(l cylindrica fiAula D d, quz inAar matricis impellitur a eo- Tab.m. 
chlca e </, detenta in anfulis R, r, lateri verticali finiftro internae caplulas f‘S- 4 - 
adftridlis, & per hunc impulfum habetur motus machinul* in accellum 
vel receAum a fundo capfulac. Huic fiAulae D d adferruminata eA ob- 
longa lam inula Yjy, ipfi lateri verticali finiAro parallela, cui incila cA in- 
terna Scala partium In latere A B patet etiam oblonga crena a /3, 
aequidiAans a communi axe foraminum utriusque anlube A & B. 

Mobile quadrum MjN conlblidatam gerit AAulam P p matricem pig. %. 
cochleae primariae a ^,quae ipftm impellit, una cum adferruminato cha- 
lybco indice V v, normaliter inflexo in v, ut partes indicet internae Sca- 
lae Y^, quam percurrit. Ad poAicam partem lateris M p additum eA 
AuAulum parallelepipedum , quod congruit crenae a / 3 , in eaque move- 
tur , & a fua matrice detentum , interpodta laminula elaAica paralleli- 
Imum conciliat quadri mobilis M N cum primario Aabili B C. 

Fila omnia utriusque quadri detinentur , & ab eorum nodis & a 
claviculis L,L , lic quadro adAridbs, ut tamen vi tantillum converti 
queant. Fila reticuli lateralia diflant a mediis 25 partibus intemx Sca- 
Ix, live Ipatio , quo quadrum mobile impellitur per 25 greAiis matricis 

P/- 

Ambo quadra fimul jundVa cuAodiuntur in capllila interna c 3- 
anterius ptcnte.cui adhxret operculum FL, ipfi & alteri externx com- 
mune , inArudlum circulo F T « , cujus fuperno limbo Scala externa 
100 partium incifi eA. 

In poAico & latiore intemx capfulx latere E i excila cA apertura p,-g ^ 
circularis, quam occupat normalis annulus m no, ipfi lateri E n adfer- 
ruminatus, & pervadens aLam contiguam laminam E H » , qux circa 
eundem annulum circumvolvitur per horizontalem cochleam E e inan- 
fiila G , lateri capliilx adAridb detentam , a qua nempe alia impellitur 
anlula concava & Ariata^, laminx H E » affixaj ficque obtinetur exi- 
guus motus laminx.totiusque adhxrentis machinulx in accefium ad ho- 
rizontem. Sub operculo capluix ipfi poAico lateri E e adAri(Aus eA te- 
nuis arcus I b l, annulo m xquidiAans , quo detineatur externa lamina, 
intemx adhxrens j neque tamen impediatur circularis motus intemx 
circa fixam externam. 

Superno demum lateri externx laminx G H » adferruminata eA 
horizontalis fiAula H h , cylindrica & Ariata, quam impellit horizonta- 
lis cochlea F/", a verticalibus externx capfulx lateribus detenta , ut to- 
ti laminx H G w, & integrx ipfi adAri(te machinulx motus detur in 
acccAum vel reccAum a limbo Quadrantis. 

Infundo hujus intemx capfulx aperta eA oblonga crena rr, per qu 3 Tab.in. 
inferius quadri mobilis latus excurrat,quantum exigit infimus ejus grefius. 

L 1 2 In ^ 
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In verticali autem ejusdem (iniAro latere ptct feneftclla X x, qux 
Scalx internae ejusque indid v con^>c( 5 him pracDcat. E regione indjds 
V addridhis eft alius index s, ad ufum alterius minoris Scalx, in 12 par< 
ticulas xquales divifx, internx priori contigux, in qua indicatur poudo 
quadri (kbilis , vel ejus motus in acccflum vel recellum ab indice 
Ta^ UL Capftila interna cum inclula machinula Micrometri,'tota continc- 
Fig. 4. tur in externa F G,longiore horizontali cochlea F f trans machinuix ma- 
tricem cylindricam H h trajcfia. Haec cochlea detinetur a verticalibus 
hujus extemx caplulx lateribus in F, & /', impellitque integram machi- 
nuiam, ut accedat vel recedat ab iisdem lateribus & a limbo Quadrantis. 
Operculum O P eft caplulx utrique commune. 

In verticali latere E F excila eft feneftella , internx priori reljxin- 
dens , tegiturque a lamina vitrea. 

In E ptet exiguum foramen , gyrato ejus operculo 0 , ut verti 

E allit alia horizontalis cochlea E c, impellens integram internam caplii- 
m cum inclula machinula , ut fupra indicavimus, in acceftum ad ho. 
rizontem. 

Aliud quoque in fundo caplulx patet amplius foramen ad ulum 
cochlex verticalis r ^4 impellentis machinulam in acceftum vel recellum 
a fundo utriusque caplulx motu, qui oftenditur ab indice si. Quia ve- 
ro interdum horizontaliter movetur capliila interna , foramen hoc in 
ftjndo extemx capfulx longius & ellipticum fieri debuit. 

Externx capfulx utrinque ptenti, quantum exigebat aprtura fi- 
ve campus Micrometri , adhxrent conliietx fiftulx L & K , ad latiora 
latera normales, quarum pofterior L, poftico lateri conlblidata, manet 
firmiter immerla tubo telelcopico , fixamque detinet politionem machi- 
nuix j altera vero fiftula K conlblidata eft laminx mobili M N, qux la. 
tus anterius preurrit in acceftum vel recellum a fundo caplulx. 

Ab hoc Micrometro parum differt aliud fixum, & pullo minus, 
quod adftridlum eft tubo Quadrantis borealis. Caplula ejus interna 
integra eft, & ambx ab eodem teguntur oprculo. Fiftula lentis ocu- 
laris adferruminata eft anteriori lateri capfulx : nec enim motum ali- 
quem requirebat in acceftum vel recellum ab ejus fundo in oblcrvatio- 
nibus fixorum fiderum, ut in Quadrante auftrali pro diametris Lumina- 
rium, proque contiguis quandoque contingentibus , & fiderum & pla- 
nctarum trWldbus. 

§. II. 

Aliquot Micrometra omnino fixa. 

L*rr^Ribus muralibus tubis ad Capram, ad Sirium & ad Lyram, fide. 

•L ra primx magnitudinis eaque culminantia dircdlis,appfita lunt 
Micrometra fixa, aequalia & fimilia, hujus magnitudinis atque ftnidhirae. 

Lamina 
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Lamina elliptica ab e d Zi. quadro Ihbili lubflicuitur & capfulz Tab. V. 
fijndum conibeuit. In ea enim excifus cft circulus, five apertus eam- *• 

E us Micrometri , quem iecant quatuor fila (bbilia , tria nempe vertica- 
a , & unum horizontale. Ad pofiicam quoque laminz partem & 
ad perimetrum circuli conlblidata dt fiUula longior , manens tubo tele- 
Icopico firmiter indulL Infuper laminz adferruminatur elliptica zona, 
cujus interna latitudo & capfulz cavitas cft A a. 

Huic zonz adftringitur cylindrica fiftula A E, cujus fuperiori ori> 
fido confblidatus eft drculus A F G H , limbo incifam gerens fcalam 
externam, eamque in 100 partes zquales divifam. 

Fiftulz A E includitur alia, interne ftriata, externe cylindrica, quae 
ab obice fixo, in A adftridb) , qusque circulari crenz congruente deti, 
netur,ut non alium motum, nili ^rationis drea commune centrum ob> 
tineat. Prominet autem interna hftula extra circulum A F G H, delinens 
in tenuius prilma , cui manubrium adftringitur circumferens indicem 
externz/caK,in limbo circuli ejusdem indlz,& in conliietas icx) parces 
divilz. Interna hzc fiftula inftar matricis impellit cochleam chalybeam 
A I, conlblidatum longiori crafllulculz laminz 1 L M N O P, cujus re> 
^linea & parallela latera LM, O P inclu& manent crenz c 0, ad id 
patente in elliptica capfulz zona & in parallelifmo axis, tam fiftulz A E 
quam cochlex A I communis retenta. Proinde mobilis hzc lamina 
longior elle debuit quam capfula, ut ejus pars aliqua excurreret, & ali» 
qua pars in crena maneret. 

Elliptica hujus laminz mobilis apertura proxima eftcochlez cha» 
libez, quantum patiebatur ejus conliftentia. Circulus autem a capfii» 

Iz fundo excifus , quam maxime removetur ab qusdem cochlez matri» 
ce, id exigente motu fili mobilis in elongationem a ftabilL 

Congruente apertura mobili cum alia flabili notabantur in limbo 
laminz mobilis pundba foraminum, ad fili pofitionem idonea , vel afll» 
gnari poterant in linea quapiam , ad axem produdhim normali. Cia» 
viculo M tenditur filum horizontale mobile j pro filis autem flabilibus 
latent claviculi fub fundo capfulz. 

Ut & fila flabilia infla capfulz fundum protenfa, & eorum clavi» Tib.V. 
culi cuftodiantur , addita cft tenuis lamina , cujus fe^o Kb c d e 
Hzc obtegit poflicam capfulz fadem ; in medio tamen cxcifa fuit , ut 
pofteriori Micrometri fiftulz R tranfltum daret, & a fundo removeba» 
tur , quantum prominentes filorum claviculi requirebant. 

In finiftro latere capfulz , inque zona qus elliptica patet alia ob» 
longa crena ^ A, in qua movetur index chalybeus L v , in L adflridhis f,v t. 
laminz mobili, & in v inflexus, indicans in fcala incili craftitiei lami» « s. 
pz flabilis <1 B C D, ea in parte redtilinez greflus integros cochlez mo- 

M m crids. 
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tricis, five periodos externae integrae Icalae. • Congruentibus horizonta- 
libus filis, fixo nimirum & mobili, apex indicis v.adlgnabat in iubjedn 
Ubi pun(^ hujus (calx initium j hineque capiebatur utrinque (parium, 
quo filum mobile a medio recedit in a(cen(um , & in dc(cen(um per 
25 grcfliis integros cochlex,hocque (patium metiebatur diftanriam flo- 
rum lateralium a verticali medio. Scalx huic intemx appofita efi (ene- 
ftella, quam obtegit lamina vitrea , & a pulverum ingreflu cuftodit. 

In (upremo cUipticx zonx orificio prominent quatuor auriculx, 
A, B, C, D perforatx , congruentes totidem crenis operculi bc d, quod 
ipli orificio apponitur, & trajedhs claviculis caplulam firmat. In hoc 
operculo excila cft circularis apertura debita campo Micrometri, & ejus 
circuli perimetro adftridtum eft orifidum externx fiflulx S , cui alia in- 
terna inducitur , lentem ocularem includens. 

Il.° Tribus aliis telelcopicis tubis, in pariete meridiano ad altitu- 
dines Caprx, Arfkuri & Lyrx culminantium firmatis, addidi fixa mino» 
ra Micrometra xqualia & limilia ftru6hjrx (equentis. 

Stabile quadrum A a filis argenteis , tribus nempe confijetis ver- 
ticalibus & horizontali medio inftrudlum : quadrum alterum B b cum 
qus horizontali unico filo, prominentibus prioris quadri laterculis obli- 
que ampliatis immifium , in iisque mobile per ipfi ad(lri<fbam chaly- 
beam cochleam C c , a matrice cylindrica impuUam : circulus. denique 
D E F, & index annularis H b fimul componunt machinulam , capfuia: 
a G inclulam. 

Porro quadrum (labile cum (ibi aptato altero mobili detinetur, 
& a verticalibus capfulx lateribus inter oblonga eorum repagula & a ca- 
p(ulx balibus. Harum infima L L , excila , quantum (ulHccret ad ex- 
tractionem machinulx, tegitur a (ibi adllriCla lamina i /j in qua tamen 
^tet oblonra creaa, ut detur egreflus quadri mobilis in infimo ejus dc- 
ifcenfii infra lineam a b. Quando autem amovetur lamina i /, extrahi 
poteft machinula , poftquam cochlea C c fuerit cduCba. Superior ca- 
pfulx bafisBG, perforata quidem ad tranfitum cochlexCc, tegitur quo- 
que ab alia libi adflriCb B A E G F,con(blidata cralllori alteri E K cy- 
Ijndricx & (pirali, cui operculum O P adhibetur ad cullodiam indicis &; 
quadri mobilis, una cum indice impuUI. In hifce duabus laminis in 
unam conjunClis , torno excifii fiiit ea cavitas , quam occupat inclufus 
tylindcr Hc ( cujus (eCtio abde e) detentus a latiori Ixm (eu fafeia 
a b, mobilis tamen circa (uum axem & interne (IriatUs , ut impelleret 
immillam fibi cochleam C c. Pars autem hujus cylindri five matricis, 
exterius prominens, ardle cingitur ab annulo indicis H A , per vim ta- 
men convertibili ad xquationem (upra indicatam. (a) Pars denique 

. . fuprema 

(a) P4g. i;i. §, ui. 
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luprcma matricis definit inprifma hexagonale, ad ufjm manubrii matri- 
ci applicandi, poliquam operculum amotum fuerit, ut filum mobile ad- 
ducatur ad afiri fpeciem , in tubo apparentem. 

Scala externa, circuli limbo, quem index percurrit incila, divridi- 
tur in IO partes , quarum valorcs infra exponentur in dc/criptione tu- 
borum muralium. 

Altera interna fcala periodorum indicis vel grefliium cochleae 
motricis nullum haberet ufum in utroque tubo Caprae ac Lyrae , quum 
uterque ita directus fuerit, ut filum horizoncale fixum parum difiaret a 
fcmica, quam percurrit fpecies aftri culminantis j adeoque non requiri- 
tur elongatio fili mobilis major ea , qux prodit poft unum alterumve 
grefliim cochleae motricis. Non inutilis quidem foret haec interna Ica- 
la in ArdVuri Micrometro , quando ejus campum ingrediuntur fpccics 
luminarium & planetarum 5 horum tamen diftantiae a parallelo Ardluri 
aptius definiuntur per majora Micrometra utriusque fixi Quadrantis. 

§. III. 

Jrium Quadrantum mobilium (^Circuli ampliati Micrometra 

■ cum eorum capjubi circa tuborum axes mobilia. 

Q uadrantibus mobilibus applicata Micrometra motum habent fibi 
proprium, aut peculiarem, & a quadrantis 8e a tubi telefcopici mo- 
tu diverfumj utpote circa tubi axcm,Sc in plano Micrometri ad ipfiim, 
axem ixirmali , ut nempe quadrante ad verticalem quempiam circulumj 
ejusque tubo ad fidus direcbo, filum horizontale Micrometri ad paralle- 
lum fideris , filum autem verticale ad horarium circulum adduci pofiit. 
Proinde fiftula interior A B , poftico capfulac lateri C D firmiter jundba p’’ 
& tubo telelcopico tota prope immeria, conlblidatam fibi gerit rotam , 
ut ajunt, coronatam E F G, 60 denticulis inftrudbam. Hanc rotam im- 
pellit tympanum H I 15 dentium, detentum in loculamento, quod cur- 
Ibri adibringitur- Gyrato itaque hujus tjrnpani manubrio L M , inte- 
rior fifbula una cum caplula 8c inclula machinula circumvolvitur, quie- 
fcente interim tubo telelcopico , qui prius ad afbrum diredbus fuerat. 

In zonula roce fub ejus denticulis incili funt gradus utrinque igo, 
qui ab indice fixo N indicantur , inchoata numeratione a pundto, indi- 
ci fubjefto, quando verticalis erat pofitio Micrometri. 

• Ha:c lunt tribus Micrometris trium Quadrantum mobilium , & 
quarto Circuli ampliati communia. In lingulis autem notari debent 
ea , per quae difierunt. 

j.° 4 n vitreo. prioris Quadrantis ampliati Micrometro (cujus 
nempe reticulum componunt re£bc lineae dudbac in laminis vitreis) co- 
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chlca primaria , cujus index volvitur in circulo externae Icalx, & altera 
lublidiaria contiguae (ibi (Iint in (Inilho capiulae latere. Anlube, qui- 
bus altera detinetur , ambae firmantur in eodem latere capfiilz, quum 
eidm immifia fuerit machinula, cum qua llmul extrahuntur, pofiquam 
edudbe fuerint cochleolae, quae capiulae lateri eas adfiringebant. Latera- 
les lineae reticuli didant a media 25 gtedibus quadri mobilis, & in exter- 
no plano (labilis alterius matricis incila e(l interna (cala partium, 

3 uarum 30 in delcenlum, totidemque in alccnlum percurrit index qua- 
ro (labili adllrii 51 u$ , utroque motu inchoante a media linea (calat in- 
ternae. Quia vero ejus partes perexigua: (lint, earum 25 ampliatae con- 
(piciuntur in limbo circuli volubilis (ub operculo caplulx , artificio eo- 
dem, quod (iipra indicatur in Scholio. (a) In dextero capfulae latere 
continetur ligneum repagulum, detinens quadrum (labile in gyrationc 
cochleae primariae. 

11 .* Ad ullim Micrometri Quadrantis majoris ampliati , & in 
utroque caplula: verticali latere , dextero & (Inidro aperta ed oblonga 
fenefrclla pro inlpedbone intemx Cabe , utrique parti adjeiSfac , ut Ob- 
(ervatore ad Micrometri motum , vel ad numeros externae (calz inten- 
to , (ocius interim , in alterutra parte inlpedlo indice internae (calx , 
numerare queat externx periodos. Tertia quoque conlpicitur interna 
Yi (cala,eaque ampliata in limbo circuli, per fencdellas operculi A Pluccef^ 
Fig. 3. (ive patente. De utraque interna CdSz, deque ampliata plura (ubjiden- 
tur in (Ruenti delcriptione machinulx , (ive in brevibus notis in qus 
compagem , a prioribus parum divcr&n. 

Fig. 3. Longiores ambx cochlex ai, c dC&A contigux, locum habent 

^ 3 ' in dextero quadri dabilis latere A B. Prima detinetur in anfulis A & B 
redtis ad anterius ejusdem lateris planum. Secunda in duabus aiiisC&D 
ad podicum planum normalibus. 

F^. a. Lamina B D redb ed ad latus A B, & ita ipli conlblidata, ut pars 
latior laminx anterius promineat. In hac lamina incila ed (cala interna 
S s partium 80, quarum 40 utrinque progrediuntur a media (calx li- 
neola , & harum 20 metiuntur didantiam filorum lateralium a medio. 
Index V quadro mobili addridhis , & cum ip(b (calam S s percurrens, 
numerat ha(ce integras partes , quarum particulx numerantur ab indice 
altero externx (calx. 

In eadem lamina B D alia incila ed minor (calaT x, in 12 parti- 
culas divila, cujus index addringitur proximo caplulx lateri. Hac Scala 
metimur elongationem linex medix ab indice fixo. 

Latus oppodtum E F limbum quoque (uum habet prominentem 
ulque ad planum quadri mobilis, cujus latus G H a limbo eodem obli- 
que 
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que adffaingitur,dum aliud I K dcdnetur a cochlea longiore ab, conce* Tab.vn 
ptacub live macrid L M indu^, & in oblonga crena ipii matrici iub- 
jedb. 

In externa lamina; crafliu/aibBAB luperfide.alteriBDparallela, 
mdia cB eadem interna Scala S v, adje6Io ad ejus uliim altero indice v. 

Ad ampliationem ejusdem internae Scalz latent fub operculo ca> 
plular duo tympana, totidemque rotz. Primanum tympanum 12 den- 
tium impellit tertiam partem circumlbentix in prima rota 36 dentium, 
Hmulque tertiam perimetri partem alterius tympni ^ dentium j tres 
autem hujus fecundi tympni dentes impUunt vigefimam prtem fe- 
cundae rotae 60 dentium 5 adeoque pr 20 gyros prioris tympani, trun- 
co cochleae motricis a h adfiridii, volvitur integra fecunda rota , cujus 
limbus in 20 prtes divifus, zquivalet 20 partibus intemx Scahe S v. 
Limbus autem externus Scalx ampliatx continet 251 prtes intemx S v. 

Si internus limbus prtes 160 5 itaque limbus externus efl plus quam 
duodecuplus , & internus efl o^luplus intemx fcalx. 

Ad fila reticuli, undecim requirebantur majores claviculij 16 au- 
tem minores. Duo enim media quadri flabilis, utpte normalia, nul- 
la xquatione indigebant, & unicuique unicus fiifHciebat claviculus, quo 
tendi poflet, & in ea tenfione fervari. Duo diagonalia in una eorum 
extremitate tantillum promoveri, aut retrahi plTunt i reliqua demum 
quatuor lateralia fixi reticuli, & tria quadri mobilis , flngula binos ha- 
bent minores claviculos, ad eorum xquationem idoneos. Quilibet ex 
hifce minoribus pixter exiguum in limtx) foramen , quod vix hium ad- 
mittit , alia duo habet majora , & centro propinqua , clavum tamen 
integrum non prvadentia, quibus furcula immifia claviculus tantillum 
volvitur , & mi pfitio corrigitur. Nullus eorum prominet ultra pla- 
na congruentia utriusque quadri : omnes autem prominent in planis 
oppfitis , & in majorem bafim ampliantur, utrinque foraminum am- 
plioribus adflridi orificiis , adeoque in prxordinata pfitione manentes. 

Tot quidem claviculorum appratus cuipiam prolixus videbitur 
atque molens j prxfertim quum ex chalybe cudi, tornari, foramini- 
bus & rimulis inf^i debuerint : eximie tamen juvat hic ipfe apparatus 
ad zquandas filorum diflantias. Cactemm labor hic non ad Aflrono- 
mum, fcd ad induflrem fjiedbt artificem, cui nunquam ^ds completa 
in hifce machinulis ad omnimodam prxe^nem tendentibus , ordina- 
tio prxfcribi aut incidere ptefl. 

Lamina N n normm efl ad cylindrum fjiiralem e d, cujus trun- 1. 

cus f/ eam pervadit in N, & traje^claviculo,fibi conjunftam deti- *• 
net , fimulque ab ea detinetur , ut non aUum , nili gyrationis motum 
drea fuum axem retineat. Quando machinula intra capfuiam pnitur, 
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truncus e p extra fundum protruditur trans foramen ad id paratum, & 
capfulae orificium ab operculo cingitur: deinde cochleola , in 0 intruf^ 
laminam No pervadit, camque fondo interius adfiringit 5 adeoque per gy> 
rationem cylindri Ipiralis c d impellitur cylindricum ejus conceptacu- 
lum, quadro (labili confolidatum , & cum eo tota compages movetur 
in acceflum vel receflum a capfulz fundo. Hunc denique motum (Ive 
lingulos gyros cylindri (jjiralis c d fubdividit parvulus index, trunco c p 
adterens,& limbum percurrens exigui externi circuli. 

II1.° & 1V.° Micrometrum C^adrantis ampliati, nec non huic 
quali zquale Micrometrum Qrculi. itidem ampliati, ambo minora fiint 
przccdente , a cujus expolita (Iruftura non difierunt , nifi minori nu- 
mero claviculorum j iiquidem Iblummodo novem , iique omnes e lon- 
gioribus in uno, & quatuor in altero habentur , quum pleriquc crines 
a buxi cuneolis detineantur. Cylindri (piralcs in eorum uno dexterum 
occupant capfulz latus , & finiftrum in altero. Unica in utroque in- 
cifa e(l interna Scala , eaque in operculo fimiliter ampliata. Externa 
demum Scala confoetum habet locum in limbo circuli, eidem operculo 
adje<5li , dexterum nempe in uno , & linillrum in altero , prout exigit 
pofitio cylindri Ipiralis , cujus externo trunco index ad(lrii4;itur. 

§. III. 

Quadam alia Micrometrai fingula tubU fuii telejeopicur, 

iisque vagis aptata. 

A Lia denique Micrometra, quz non ad int^ra oigana, ad quos- 

dam vagos pertinent telefcopicos tubos , pleraque (iru 6 lurz (Iint 
non dillimilis a przcedentibus. Unum ex iis id ipfom e(l ,quod a Qar. 
Leonardo Rollio fule delcribitur , (a) (iquidem ab qus fratre condru- 
£him. Hujus ab heredibus dum illud emere cupieb^, liberaliter mi- 
hi attulit omatifUmus Norimbergenfis amicus , publico tunc fuz Pa. 
triz apud Aulam Caelaream ofiicio fungens , cui proinde me obflri- 
dhim profiteor. 

Alterum foa magnitudine valde differt ab aliis , utpote campum 
habens quadruplum maximi przcedentium. Aptatur tubo telefcopi- 
co 12 pedum , & quidem conico. Hujus ampliori cavitati poflerior in- 
dubia capfolz fidula leniter volvitur circa tubi axem a manubrio , five 
(Iriato conceptaculo , cujus loculamentum tubi orificio adhzret. Ab 
hoc manubrio fivc matrice impellitur eidem immifllim (egmentum fj>i- 
ralis annuli , cujus caput detinetur a brachiolo, ipfi poflcriori fidulz ad- 
flri<do. 

Przlongus 

(a) }lnfci4)tiBrr Afirmama. ito. i t^itnbcr0 irar. i» 4 /,. i- fij. 
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Praelongus cylindcr fpiralis & primarius a ^.conluetis anlulis nor-Tab.viu 
malibus A & B quadri ftabilis S T detentus , locum habet in dextero 
caplulx latere , impellitque matricem luam C D, quadro mobili M O 
adlhidVam, & cum ea indicem v, qui Scalam internam p>ercurrit : cre- 
na itidem praelonga a /3 , in latere S V excift, paucis aliis accedentibus 
requilitis impedit evagationem quadri mobilis , & iplius cyliixlri Ipira* 
iis o 4 3 par^eli^o communis axis foraminum , in anfulis A & B paten- 
tium. 

Alius cylinder Ipiralis E e multo brevior , & longiori a h paral- 
lelus , detinetur in luo loculamento , quod fundo capful* adllringitur, 

& matricem E f impellit , quadro flabili jundfcim , adeoque integram 
compagem in accelTum vel recellum a capliilae fundo. Quando C)'lin- 
der Ipiralis E e totus edudtur , extrahi potefl Micrometrum a capfula, 
cui includitur. 

In quadro flabili S T bini verticales equini crines, & priores bini 
horizontales diflant a mediis V v, H A, 50 grelllbus quadri mobilis, 

(ive totidem partibus internx Scalx: crines quoque laterales quadri mo- 
bilis eodem, ut patet, intervallo diflant a medio. Prxtcrea in quadro 
flabili prxter conluctos diagonales crines P p, Q^q, duo utrinque adjefti 
llint horizontales extremi K r , X x, difl^tes a medio 80 partibus in- 
ternx Scalx , qux in caplulx operculo ampliata conlpicitur , artificio 
parum diverlb a prioribus expolitis. 

Capfuix figura non ponitur , quum parum diflerat a prxceden- 
tibus. Anterior ejus fifluta , lentem ocularem includens , mobilis efle 
debuit , id prx reliquis exigente Ipatiolb campo Micrometri. Motus 
autem hujus fiflulx quam lenilllmus requiritur , ne tubi politio turbe- 
tur. In minori drculo , qui fundo caplulx adhxret , altera incila efl 
externa Scala, in 10 partes divila pro futxlivilione fingulorum grelluum 
cochlex minoris & lublidiarix E e , vel ejus matrids F f. 

Semilatus rcticuL' quadrati, (ive diflantia fili lateralis a medio, tan- 
gens fit anguli 22' 49" , adeoque finguix partes internx Scalx conti- 
nent 27" : & lia extemx xqui valet 14"', vel fere i" . 

Amplior prx reliquis nujus Micrometri campus commode inler- 
vit oblervandis Luminarium edipfibus, fiderum planetarumque occul- 
tationibus a Luna , configurationibus latellitum Jovis , diflantiis inter 
parallelos fiderum, fimul in tubo aut ini eodem immoto liiccellive appa- 
rentium, aliisque mcnluris. Tubi ejus telelcopid externum orifidum 
adflringi Iblet feneftrx j internum vero five oculare aptatur idoneo ful- 
cro, in quo elevari , deprimi , promoveri retrahive pollit , & in con- 
grua quandoque politione firmaru 
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CAPUT VI. 

De variis Micrometri ujibus^ 

Relata Micrometra, fixa & mobilia , idoneis , ut opinor, inllrufta funt artificiis, 
quibns earefiie difponi , examinari, corrigi queant. Quamvis autem ex per> 
cepu eorum ftrudura ufus etiam eorundem latere nequeat , exigi tamen vide- 
batur, ut ipfemet ufus leviter faltem perftiingeretur, primo quidem in reAa, 
deinde in obliqua politione machinulie. 

§. L 

Ufus Micrometri reBe dijpqfiti 

P Ofitio Micrometri plerumque refertur ad /«nitam (pedet vel imagi- 
nis in tubo apparentis. Kefb ea e(l , in qua (pedes ip^ percurrit 
aliquod ex filis horizontalibus , fixis aut mobilibus, (Ibi congruentibus, 
vel inter (c parallelis : vel (altem (cmita (pecid ab iis xquidi^t j adeo- 
que reliqua fila prioribus normalia, quae verticalia vel horaria dicuntur, 
(ecant iplam (peciei (emitam ad angulos redbos. 

I^c politio Micrometri confians efi in omni fixi Qtradrantis mo- 
bili tubo, ad quamlibet elevationem diredo : confians iraem efi in cu- 
bo fixo Quadrantis mobilis , in Meridiano collocati. Variatur autem 
extra Meridianum , ut filum verticale vel appuKuum delcendat ad ho- 
rarium in quavis a Meridiano difiantia , & mum aliquod ex parallelis 
congruat (emitar (pedei , vel fit in plano per eam duA>, & fideris pa- 
rallelum tangente. 

I.* Eximius Micrometri efi u(us in ipfius applicatione machi- 
milz , in tubo telelcopico, five alhidada, v. g. Quadrantis, ita collocan- 
dz,ut filum ejus horizontale medium fit in plano dioptrico,ad limbum 
re^ & xquidifiante a radio Quadrantis. Ea enim , quz per inver- 
fionem tubi deprehenditur evagado, ope Micrometri dimidiata, zquam 
(uppeditat corredaonis menluram. (a) 

Il.° In Micrometro rcifbe applicato numerantur reliqua minuta 
& (ecunda , quz addi vel (ubtrahi debent a proximo aldtudinis gradu, 
qusque decade aut (dnidecade,ad quam linea fidudx fuerit addu^(^) 

111.* Definiuntur diametri luminarium planetarumque, integro 
eorum difeo tranleunte inter duo fila parallclaMicrometri, unum fixum, 
alterum mobile , quz fimul difeum ucrinque condnganL Ita quoque 
menluratur difiantia maculz Solis vel Lunz ab alterutro limbo , borcali 
vel auftrali , percurrente ip(b limbo filum fixum , & mobili filo ad 

macu- 

(a) Lii. II. Sta. IF. a/. II. S- II. t- 

Qffod iadicavmMS fu/r. i9f* eit* Seh«l, U. ». IK /. tf» 
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maculam addudto. Diilantta vero macuke ^ orientali vel occidentali 
limbo, facilius habeUir per intervallum temporis inter appulfus przce. 
dentis & ^ub(^uentis ad quudlibet filum horarium (plerumque ad me- 
dium) eaque confertur cum Solis & Lunz diametro definita per idem 
Micrometrum , vel reducitur ad arcum drculi maximi. 

IV. ' Frequens cfle folct in oblnvationibus eclipiium ufus Mi- 
crometri. Data enim in partibus Icalz utriusque , intemz nimirum 
& extemx , integra Laiminaris diametro, dantur quoque partes, quas 
unus, duo, tres & reliqui digiti fibi vindicant j adeoque filo mobili ad- 
duco ad eam dillantiam a prallelo fixo , quod limbi lucidi /pedes 
percurrit , in ejus conta< 5 hi detenta per motum tubi , perque gyrationem 
Micrometri drea tubi axem, expediatur appul/Iis umbrae ad (ingulos 
diametri digitos. Non /ecus in occultationibus fiderum planetarum* 
que a Luna Micrometro fiimitur utraque diilanda inter limbum lu- 
ddum, Scrarallclum fideris aut planetz in momentis immerfionis& 
cmerfionis.Ex hisce diftantiis,quandoque (emidiametroLunae muldfandis, 
quandoque ab ip^ /emidiametro demendis , & ad integram diametrum 
normalibus, elidtur per /calam, vel per calculum trigonometricum di- 
fiantia centri Lunae ab apprente ftellae ldnita,ipfiusque /emitae pofitio 
in Lunae di/co. Sed etiam per diffirentias declinationis Lunae, Micro* 
metro, & ante immerfionem & poftemerfionem fiimptas, perque ob- 
/ervationum intervalla elidtur inclinatio /emitae Lunaris in accefiu & 
rece/Iii a linea Hellae. 

Longe tamen utilior & jucundior e/Ie poteft Micrometri u/us in 
eclipticis conjundlionibus Mercurii Venerisque cum Sole , fupra hori- 
zontem radiante j quoniam in ejus di/ix> trans opacum vitrum planeta 
con/jjicitur inftar rotundz nigraeque maculae, ipfum difeum pcrcurren- 
tisj adeoque per diftantias planetae a parallelo umbi Solis, Micrometro 
captas, & per ejusdem planetae difiantias ab orientali vel occidentali So- 
lis limbo, ex appulfibus utriusque ad filum horarium prodeuntes, ha. 
bcri queunt praeter extrema & praedpua ingre/Ius & egrefius planetae, 
alia quotcumque intermedia punifba /dnitae apprentis in di/co Solis. 
Maxime itaque commendari debet junioribus Afironomis Micrometri 
u/iis in ob/ervatione rari/Timi tranfitus Veneris fub Sole anno 1761 die 
26 Maji , juxta Celeberrimi Halleji calculos & monita, fiimmo A/lro* 
nomo digna, variis in lods omni cura expdlandi. (a) 

V. ° Ope Micrometri confertur declinatio fideris , quandoque 
planetx, interdum etiam cometae, cum nota cujuspiam fideris declina- 
tione ,* ficque difiantia elidtur inter prallelos nderum , fimul aut 
/ucce/Iive apparentium in eodem immoto campo Miaometri. Ex- 

O o pedit 

(a) nj. jBt EmJ. Mapi oaOr. MDCCXfU. f. 4ti. 
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pedit itac|ue hunc campum periplum haberi, atque tam iplum,quam 
tubum e|us telefropicum ita difjxini , ut ipccie unius aftri percurrente 
filum aliquod e parallelis fixis, aliud e mobilibus adduci polllt ad al< 
tcrius alhi contat^um, quando ambo limul in tubo apparent. Quan< 
do autem fidera conjund» non fiint, led pofi trandtum fideris praece- 
dentis ex intervallo alcenfionum redarum expedandus efi: tranfitus 
alterius fiiblequentis, aliquae requiruntur circumipediones: ut nempe 
tubus, qui ad alterutrum conipicuum fidus primo dirigitur, ad eam di- 
rigatur plagam, quam lublequens alterum nodu vel in crepulculo at- 
tingere debeat : deinde ut fupremum vel infimum filum e parallelis 
fixis aut mobilibus ad praecedens fidus adducatur , prout exigit ejus 
declinatio, major aut minor declinatione alterius j cui proinde pars campi 
reliqua quam maxima pateat : ut demum , quando tubus in infimo 
ejus fulcro a (ocio firmatur , Obfervator ad contadum Ipeciei filum mo- 
bile adducat, fique aliquam evagationem deprehenderit, eam illico cor- 
rigat, gyrato tantillum Micrometro , filoque mobili ad /pedem redu- 
do. Poft inventam ejusdem fili mobilis a Micrometri centro diftantiam, 
eamque titulo borealis, vel aufiralis re/pedu centri ejusdem infignitam, 
quamprimum /pccies afiri fiiblequentis in tubo con/picitur, non aliud 
lupcre/l:, nifi ut mobile filum eidem aptetur, ejusque pariter a centro 
Micrometri numeretur difiantia , titulo fiio difiinguenda. Patet au- 
tem in fiimma utriusque di/hntix, fi tituli fuerint diverfi, vel in ea- 
rum differentia , fi tituli fimiles fuerint , haberi differentiam declina- 
tionum, five di/fantiam inter fiderum parallelos. 

VI.” Exigu* inter duo fidera, in tubo fimul apparentia, vel in- 
ter fidus & limbum Lunx aut cujuspiam planetx , vel inter Solis 
vel Lunx maculas alixque diffantix , non quidem immediate ha- 
bentur, nifi fimul fuerint in eodem horario, vel idem prallelum fixum 
aut mobile attigerint j in primo nempe cafu per di/fantiam /pederum, 
in /ecundo per intervallum appul/uum. Sed extra hos cafiis , qui alioquin 
raro contingunt, per men/uras intervalli appulfuum & di/fantix in- 
ter femitas /pederum , brevi calculo eliduntur. 

§. II. 

Ufus Micrometri oblique pofiti. 

I N obliqua politione Micrometri ( quando ea corrigi nequit, immi- 
nente V. g. occafii afiri , vel nubium occurfii, aut alio imp^men- 
to ) ce/fat ufiis fili mobilis , & non nifi erroneus habetur /pedei appuL 
fiis ad filum horarium, utpote obliquum ad ejusdem /nnitam. Po- 
tefl nihilominus ex obiervatis tranfitwus per aliquot fila Micrometri , 

per- 
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perquc notam inter fixa parallela fila difiantiam , inquiri quantum di- 
ftet femita Ijjcciei a centro Micromctri, & elici momentum appulfus ad 
verum horarium j ac fi machinula fuiflct refte diipofita , hilcc fermc 
modis. 

Prtmm MoJta. 

A d id celeberrimus de la Hirc, (a) utens Micrometro , cui non-T.,|,jx 
dum addita fuerant fila diagonalia , tria hxc data fiipponit : i.° Fig. i. 
v\ppui(um fideris A ad filum , trantverfak ut vocat , five horarium 
A C, per ejus decu/Kitionem & alicujus A </ex parallelis , Micrometro 
in hanc oblcrvationcm diipolito , quod nullius ede difficultatis aifir. 
mat 2* temporis f^nda, numerata inter obfervationem in A , & oo 
curium ejusdem fideris in B cum alio filo parallelo B C. 3* Diftan- 
tiam C A filorum Micrometri j & quidem in partibus circuli maximi. 

Ex hifce datis trigonometrice invenit, & angulum C A P & perpen- 
dicularem C P, & fecunda temporis, legmento A P debiti, qux addita 
tem^ri appulfus in A , dant appulfum fideris ad verum horarium 

Ita quoque per obfervatos appulfus alterius fideris fubfequentis S 
vel ff ad eadem fila centralia A C S, B C D , habetur in eadem men- 
fura temporis, fcmitac fegmentum S D vel S i , parallelum priori A B j 
adeoque ob triangula ACB, SCD,yC A fimilia, infert idem C6- 
leb. Audior : ut A B ad S D veiyi , ita C P ad C R vel C r, diftan- 
tiam a centro, addendam vel demendam a priore C P. Et ut A B ad 
S D vciy A, ita A P ad S R vel y r, tempus addendum momento 
appulfus in f, vel demendum ab altero in S, ut innotefeat momen- 
tum appulfus r vel R ad horarium verum P r C R. Utraque ex his 
analogiis etiam in fequentibus modis locum inveniet ^ quando fidus al- 
terum, in eodem immoto tubo expedlatum, obfervari continget. 

Secundu» Modm. 

C Larifllmus Zanottus, (i) ufiis alio Micrometro , cui deerant fila Tab- 
parallela, eoque polito, ut oftendunt reftx linex B C, A C, D C, p-g j, 
oblique fccantes aftri femitam B D in triangulo B C D, in quo angu- 
lus redhis C bifariam fccatur a filo medio C A ,. quod bafim B D fecat 
in A , datis ex oblcrvatione appulfuum fpeciei duobus bafis fegmenris 
BAr:»», & ADrr», reperit perpendicularem Ca — 

& fegmentum intermedium A a — ^mpus in hoc 

cafii additum tempori , quo afirum fuit in A , dat appulfum ad hora- 
rium verum Ca. 
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Quia vero calculum , quo hi valorcs inventi fuerunt , Audior 
ipft non protulit , haud incongrue , ut opinor, meum fubjicio. 

Nempe in dato triangulo redbngulo B C D, & redla C a, du- 
dia ex angulo rcdlo C, normalis ad fubtenlam B D, five ad f^itam 
Ipcciei, triangulum dirimit in duo limilia B /r C , C « D , & filum 
diagonale C A , bifariam fecans eundem redhim angulum C , fccat 
ipfam lubtenfam B D in A. £(l itaque 

I* B a adaD: utB «* ad<i C’, vel ut B C*ad CD"j five ut B A* 
ad A D*. 

2” Ut (BA‘-*AD*) adBAS itaBDadBa. 

3' Ut B A ad A D, ita B a ad a C. 

Proinde datis BA~w», & AD=», elicitur B a :: “7^7^ 

.. 4 mm« — Binio ^ BioiB-+innn ^ r» * 

hincque ^.a- & a C - -TiTTTrr » 

CoroU. I. TN hodierno Micrometro, filis, & parallelis & diagonalibus 
X inflrudlo , extenditur hxc methodus ad majorem a cen- 
tro diflantiam j quippe ad femitx tranfitum extra quadratum reticuli , 
dummodo fteetur a tribus filis , in eodem angulo fele dccuflantibus, 
& ab alterutro cx mediis aut primariis Micrometri. Ipfa vero lemita 
fjiecici primo referri debet ad eundem proximum quadrati angulum , 
deinde ad centrum Micrometri. 

Tab. IX. Sit enim ftellx femita EBAD velBADE, qux in hac pofi- 

tionc Micrometri non fecatur , nifi a duobus filis centralibus CE, 
C A j fccatur autem a tribus Q_B, Q^A, Q_D, fele in eodem an- 
gulo Q_dccuflantibus, & infuper a medio C E. Itaque 1' in trian- 
gulo B Q_D , fi ducatur ab angulo redlo Q^ad femitam B D normalis 
per expofitas formulas invenientur A f &c Q_f- 2° In trian- 
gulo C A E, fimili alteri minori B A Q vel Q_A D, dudla perpen- 
diculari C a , quz metitur diflantiam f^itae a centro C , fiet : ut 
A B, vel ut A D, ad A E, ita A /"ad A a, quoJ ejt mwn j deinde: 
ut A B, vel ut AD, ad A E, ita ad C a, quod ejl clerum. 

Tab. IX. //, appulfos Ijjecici ad filum C E contingit extra campum Mi- 
crometri, qus a pun6lo B diflantia B E, fi necefiaria fue- 
rit, elicietur ex inventis, ut prius, Q_/'& A f, confequenter etiam /"B: 
deinde Q_B (media proportionalis inter BD & B f) cui addendo Q_V fo- 
milatus reticuli, notum in minutis & fecundis circuli maximi, adeoquepee 
confoetam analogiam convertibile ad fecunda horaria, qux obfervati fide- 
ris declinationi conveniunt, prodibit B V. Vel eadem fecunda horaria fe- 
miiateris immediate innotefccnt, fi pofl alterius aflri obfervationem 

habi- 
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habitam Cubum movere iibueric, & ad idem aftrum dirigere, (imulque Mi*T^. rx. 
crometrumre£bedilponere. DatisitaqueBQ&BV.firt: utBQ^BD, 
itaBVadBE. Du^ demumadfemitamBDEnormaliCa, ut fupra, 
ficttucADad Q^y.ita AEadCa: & ut AD ad A/*, ita AE adAo. 

Tertius Modus. 

■pLegans & concinna eft analytica fblutio a Cl. Zanotto inventa. 

Hi quum & pauca data & paucos eorum algorithmos requirat: quod* 
que praecipuum eft, obiervationis campum ad majorem a centro diftan* 
tiam extendat. In gratiam tameneorum , quibus folutiones iyntheticas 
magis arrident , (equentes fubjungo. 

Datis ex obiratione habita quatuor pun<ftis B, A,E,D appub Fig.7. 
iuum ijxiciei (ideris ad quatuor fila redculi: ad tria nempe, ut in prarce- & 8. 
denti Corollario 1 °, ftie in centro vel in quadrati angulo decuiBntia, & 
ad laterale 'aliquod , uni ex iisdem tribus parallelo, concipiatur ex E du- 
da EP,iemikteri Q_V vel C V parallela & aequalis, adeoque jam no- 
ta in prtibus circuli maximi , proinde redudionem coniuetam admit- 
tens: duda quoque intelligatur ex C reda C a , ut prius, normalis ad 
fonitam B D , quibu^raemiflis fluunt Irauentes analogiae. 

I.* Ut B £ ad E P , ita B D ad DC . 2.' UtD A ad A B , ita 
D C ad B C. 3.* Ut B D ad B C , ita C D ad C a,di{huitiam ftmitae 
a centro C. 4.* Ut B D ad B C, ita B C ad B <i , tempus in hoc cala 
addendum tempori appulTus in B, ut habeatur momentum appulius ad 
horarium verum C a. 

CoroJLI. Cl loniCaEB AD referenda fit primoad angulum (^ducatur 
O D P ipli QV parallela & aequ^is , deinde per expolitas analo- 
gias elicientur BC^, QD, Q_/'& A denique in triangulo ACE, 
fimili alteri oppolito Q_A D , innotelcet C a diftuitia Icmitac a centro Mi- 
crometri, & lacus intermedium A apro corredioneappullusad horarium. 

CoroS. //. T^yEdem occurrunt anatogix in lemitx tranlicu extra reticu- Fig. 10. 

Hi Ium. DeturenimlanitaBADElcdainB,A,D,E:du- 
dis DPparallela&xqualilanilateriQV,&C a perpendiculari adB E, 
elidentur ut liipra B ^ Q_D, A /, & demum C a 8 c A a. 

Aliter, ut femita fpeciei femper referatur ad centrum C. 

Si quatuor habentur appulius B, E, F, D, lintque EP, FR pa-Tab.ix. 
rallelx filis mediis B C, C D,& xquales l^ilateri CV, ad paral!elum 
lideris redudo, vel immediate cognito , i.° Ut D E ad E P , ita B D ad 
BCdiftantiam centri C a pundhiB: 2.° UtD £ ad£ P,itaBC adBa: 

3.° Ut B F ad F R, ita BC ad Ca. 

Si nonnill Cres dantur appulius B, D, E, l.‘ Duda ut prius EF Fig- 1** 
normali ad DC &xquali lemilateri noto CH, crus alterum BP in tri- 
angulo BP E latere nequit. 2.* Ut EB ad BP, ita B D ad BC diftan- 
ftantiam ccntriC apundo B. 3.* Ut BE adEP, ita BC ad Ca: 4.° 
UcBEadBPitaCBadBo. P p Si 
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Fig. 10 appuldis B, D, E contigerint extra quadratum redculi, non 

fecus invenitur E P crus alterum trianguli E P D j invenitur quoque 
V E, cui addendo D P,tota prodit EC diihntia centri C a pundlo E; 
demum elicitur normalisCo, & crus alterum E in triangulo Ca E Ita 
porro in aliis appuUuum combinationibus. Qamvis negligi pollit ap- 
pulfus A ad diagonale filum, fiepius tamen expedit illum haberi. 

Qtmtut Modus: Per debneationem femit<e , Jimihter fecantis 
Jil» Micromeiri. 

D Emum utiliter & jucunde calculo /cala fiibftituitur , vel llmul ad- 
hibetur ad confirmandas menluras ebeitas , nec aUa conftru< 5 bo 
requiritur nili ea, per quam calculo ipli ordinando figura prxmittitur. 
Fig. II. Nimirum linea re£h MN, utcunque du£b, reprzlcntat Icmitam 
Ipeciei, afcendends vel defcendentis,pro ut e contrario ddeendebat afirum 
vel arccndebat,eamquefedhimin B & F ab horizontalibus filis, medio & 
fuperno, in A afiloaiagonab,&inE ac D ab horariis, primo & medio, 
ita quidem, ut ftgmenta BE,EA,AF,FDtot contineant partes ido- 
nex cujuspiam fcilx ST, quot fecunda horaria Ipecies infiimplit a Bad 
E, ab E ad A &c. 

1° Itaque delcripto fuper DE Icmidrculo EGPD, infdibo re- 
giam EP tot partium ejusdem fralx,quot in dato parallelo libi vindicat 
femilatus reticuli , & ex D per P duco rectam D P> utpote crus alterum 
trianguli re( 5 bnguli D P E. 

2° Per B duco B H C, ipfi E P parallelam , occurrentem cruri 
D P in C , quod efl centrum Micrometri } adeoque per l^lam innotcleit 
perpendicularis C a, qux deinde reducitur ad partes circuli maximi, pari* 
terque innotefeit B a, intervallum temporis ab appuUu Bulque adappuL 
fum ad horarium verum C a. 

3* Fadtis C V, C-H xquabbus lemilateri E P, ducuntur ipfis pa> 
rallelxV F Q, HEQ, concurrentes inanguIoQ_, a quo ducitur diago- 
nalis QC pro examine pundti A. 

Fig. 14. Parum diverla eft confirudBo pro (emita B D E Ipeciei defeenden- 
tis, cujus appuKus erant B, A, D, E; liquidem delcripto fuper B E (e- 
micirculo, & inlcripto E P femilatere reticuli, prodit crus alterum BPj 
deinde dudtis per D & E parallelis H D C , & H Q, ipfi E P zqualibus, 
prodit centrum C,& angulus Q_pro diagonab CAC^&c. 

Confiru£bones aliorum cafuum non lubjunguncur , quum cx alla- 
tis facile deduci queant. 

Exempla. 

T»b. DC. 1 * Ex datis BE 7" , B A 43" , BF 75" ,BD 89 & EP 55" elichin- 
Fig. II. tur,& per calculum & per Ical^, C a 44" & B « 41." 

Fig. II. 11 . ExdatisBD45" , BE 107, E Pftmilaterc reticuli 73' , prodeunt 
itidem per Icalam & per calculum, C a 21" , D a 24." 

SECTIO 
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DE ORGANICO APPARATO ASTRONOMICO. tji 

SECTIO VII. 

De fixUDioptris telefcopicis^ ad inerrantia pdera, 
eaque culminantia^^eBis, 

Fixa prclonga telcfcopia utilia elTe ad collocanda, examinanda corrigendaque 
organa flabilia, jam fupra in defcriptionibus Culminatorii & Quadrantum mu- 
ralium innuimus. Eaque non minus neceflaria efle ad eliciendam meniuram 
temporis medii, nec non ad horologii motum explorandum, ferenis diebus 
fere Angulis experimur. Forfan & aliquid conferent ad nobiliflimam hodier- 
nam indaginem, quae annuas flellarum inerrantium aberrationes profequitur, 
ut cx collacis , & earum tratiAtibus & altitudinum variationibus eliciatur earum 
paralIaxis,A qua: datur , & fenfu percipi potefl. 

CAPUT I. 

De tubo telefcopico vertkaliter fixo. 

Fixum verticale telefcopium eximis utilitatis futurum adverteram , fl ad genui- 
nam ejus dire^ionem fuiHceret praelongum perpendiculum, & lines meridia, 
ns Jam inventa: fubfldium. 

N^ue tamen unicum Zenith refpiciendum cenfebam , fed alia qusque punda, 
in ejus quidem vicinia & in noflro Meridiano jacentia, ut non Amplex ver- 
ticalis linea prodiret, nullius fere ufus futura , fed exiguus quidam verticaUs 
fefior circuli meridiani. Quia enim ipfum verticale punaum per flellam 
quampiam, & indicandum & ad ufum aliquem trahendum 0'at , nullam inve- 
niebam prscifein vertice culminantem. Sed etA aliqua inveniretur, faltem 
ex agmine minorum, non nifi noAu per aliquot menl», & per dies aliquot 
in crepufculis , ob diurnam accelerationem , in hoc tubo appareret, ipfa- 
que poli paucos annos mutata declinatione , fe a verticali culminacione fub- 
aucerct. 

Nulla quoqueprimiordinisinveniebaturpropeverticemculminans; Aquidem oc 
Capre^ reliquarum proxima, diflat adhuc 31'. Itaque inter alias 1^, 3* , 4'* 

magnitudims eligebam lucidam Perfei , cujus altitudo meridiana borealis 89*1$', 
aliasque in eadem conflellatione propinquas : duas in anteriore pede Aniflro 
Urfs majoris , quarum auftraUor non nili 4' diflat a vertice : unam Lacerts 
in eduflione cauds ; ita ut toto fere anno dus vel plures obfervari poflenr, 

S oflu vel in alterutro crepufculo culminantes, & quidem in arcu Meridiani, 
;mialterum gradum non excedente. 

§. I. 

Se3or verticalis meridianus. 

E t praelongum perpendiculum a fublimi quopiam pundki demiflum. 

ab atiris agitatione immune lervandum , & tubus teIe(copicus,cu- 
)us axis ipfi perpendiculo congrueret aut aequidiflarct , requi- 
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rebant Ihbilem , adeoque muralem. Hujus oflido fungi poflc videba> 
tur caminus , in fjicculx muro boreali conftrutftus pro hyemali forna- 
ce, quz inferius hypocaulhim calefacit. In eo itaque camino perpen* 
diculum appenderam , telefcopium diftofuetam, & prima experimenta 
liilceperam, quibusdam adhibitis fubudiis, ne fumus fornacis, qux ta> 
menraro accendi folebat, telefcopium laederet, aut ejus verticalem litum 
turbaret. Fenclham quoque addideram, ut lens objedtiva detegi , & 
lampadis conluetum lumen tubo immitti pollet , aliamque fenellellam 
in fpeculz veflibulo aperueram, per quam audirentur fecunda horaria, 
numerata in camera Meridiani, ubi alii Obfdratores, Sc Culminatorio 
& Q^drante fixo ejusdem verticalis aflri tianfltum expedbbant. 

v^ia vero hujus camini flrudhira elevatur fiiprafjxcula; te£hjm,ut 
fumo , quemadmodum requiritur, lliblimem ^e^m luppeditet,mole. 
ftus erat ad ejus culmen accefrus,eiquc, integre patenti, appoutum horizon, 
tale filum, a quo perpendiculum pendebat, acri nimis expolitum, ipliim- 
que culmen luxationem aliquam lubire poterant , ut ut ferreo cingulo 
circumdatum culmen, & diagonali pinnaddio juxta dudhim linez meridi- 
anz munitum ellk ; ideo haec evitaturus incommoda, Speculx parieti 
externo muralem addidi fillulam, boreali angulo proximam, adhibens ca- 
vitatis menfuram paullo majorem ea , qux caminis tribui confuevit, 
cralEoresque parietes, ut flrui^ra firmior evaderet. 

Hxc fi&la muralis aHiirgit ab hortulo domefbco, & a conda- 
vi contiguo ingrellum habet angufhim, qui, obldvatione pera 61 a,clau- 
fus fervatur. Elevatur flipra externam Speculx pergulam , a qua 
commodus habetur accelTus ad ejus orifidum , cui lapis ingens qua- 
dratus innititur, caemento firmatus. Se fpeculx muro firme conjunous. 
In eo excila efl oblonga rima , fdi fencnella horizontalis meridiana, in 
longitudine 2 fere pedum , Se in latitudine 4 unciarum PoH oblerva- 
tionem tegitura ferrea valvula, qux nivis Sc imbris ii^elTum arceat. 

§. II. 

Planum filare in verticali SeSore meridiano difiofitum. 

Tab. I. lapidi horizontali A a ad utramque partem rimx meridiafix 

Fig. I. JQj q plumbo confblidatx lunt verticales furculx A, a, earumque 
flriacis foraminibus aptatx longiores cochlex ,ad Meridianum normales. 
In crenis utriusque cochlex, tomo excavatis, dednetur filum fd-icum 
cralllulculum , laxioribus nodis adnexum, horizontaliter protenfum; 
Se quamvis curvum, vd appenfis perpendiculis inflexum, lemper 
tamen manens in eodem vertici plano, ad quod per gyrationem co- 
chlex alterutrius vel ucriu$quc,una cutn ermis, qiwus adhxret, addu- 
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6hmi fuerit. Quia vero adducendum erat ad Meridianum , exponen« 
dum remanet, quonam modo id contingerepotuerit,& mihi contigiile 
confhtcrit. 

Super ipfb lapide A a dirigebatur ope regulz orichaldcac, pinnulis 
inftru£bc, ramus vifualis ad « Capnc, vel ad aliam fccundx magnitu- 
dinis flellam, in crepulculo & in e)us infimo tranfitu per Meridianum, 
non procul ab horizonte confpicuam j & quidem eo momento , quod 
a Socio eundem tranOtum per Cuiminatorii dioptras obfervari , alta 
voce indicabatur. Regula in eo fltu manente (Imulque firmata, 6cil- 
limum eraCad eius parallelifmum utriusque cochlez crenas adducere, 
huneque parailelifmum menfuris iteratis probare. Filum itaque, ere- 
nis ita re^ficatis aptatum, in meridiano per iplas du6to jacere cenlen- 
dum erat, & locum alTlgnabat quotcumque pundas, a quibus pen- 
dentia perpendicula indicarent alia totidem punda infimi horizonta- 
lis alterius fili, aut crinis D </, fuperno arquidifiantis , atque in eodem 
meridiano ducendi j adeoqueduo harc horizontalia fila, nempe fupe- 
rius A a, Sc inferius D duo itidem perpendicula FD, fd , quibus 
ea jungebantur, planum filare conlbtuebant , in verticali Sedore Me- 
ridiani diljKifItum. 

Scholium. 

O/ aliqm effet evagatio Cuiminatorii a plano Meridiani , vel faUax 
coBimatio ad JleBam, per pinnulas borizjontalis reguLe male direilje, 
pojjet ex alterutra vel ex utraque Jimul aberratione, prafertim ad oppoji- 
ias partes tendente, aliqua oriri declinatio plani Jil^s a Meriebano. 
Qtna tamen verticaUs arcus, etji prope horizontem JcnJihiliter a Me- 
ridiano recedens , prope verticem ad ipfum rurjus accedit , error 
inde ortus quajt evanefeeret. Arcus enim circuli maximi per JleBam 
culminantem , v.g. lucidam Perfei, BS per eandem in ejus tranjitu per 
planum Jilare ad eam produUum, inter Meridianum ^ idem planum 
jilare intercepti, non differret a tantiBo arcu circuli altitudinis , inter 
utrumque comprebersli ^ adeoque quum arcus Jtmiles hujusmodi cir- 
culorum, horizonti aquidijlatstium , /mt ut Jhtus dijlant iorum a verti- 
ce , Ji ponatur Jumma utriusque aberrationis fuiffe , v. g. 20" , dijiantia 
vifa Capra a vertice 85’ 45* , dijlahtia lucida Perfei 43' , prodiret eva- 
gatio plani Jilaris a Meridiano minor 16"' , proinde infenjibilit. 

§. III. 

• Dioptra telefcoptca^in verticali SeSore meridiano difpofita, 

T Ubus O L , cujus longitudo fere 6 pedum , figura coni truncati, 
infima nempe baiis amplior quam fuprema, ita collocandus erat, 

CLq ut 
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Fig. I 
Fig. a 
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. Ut ejus axis dirigeretur ad verticem in przordinato plano filari, & infe* 
rius ejusdem plani latus, five filum D ad telefcopii dioptram ocula- 
rem Ipedaret j centrum denique objedavz lentis in axe tubi, aut lal- 
tem in eodem filari plano locum haberet. 

I.* Itaque tubi orificium O laminae horizontali b firmiter inniti 
debuit 5 luperior autem tubi pars I L ferreo fulcro horizontali E e , 

f )arietibus infixo . & juxta Meridianum diredio , detineri per annulos 
ibi cohaerentes & oppofitos, utrinque apertos, & per cochleam coar- 
dhndos , quorum alter tubo , alter ipfi ferreo fulcro adfiringitur. 

2.* Perpendiculum a fiipemo filo A a , fcilicet a punAo ejus 
medio , vel ab alio magis idoneo pendens , & vacuo tubo immiiliim, 
indicabat ejusdem directionem verticalem vel inclinatam, corrigen- 
dam per motum fliperioris partis , priusquam fulao E e adflringe- 
retur. 

3.* Tubo huic verticali duae confuetae imponebantur lentes con« 
vexx , quarum communis focus infifteret filo D </.* lens autem ocula- 
ris movenda erat verius auftrum vel boream , prout apparens culmi- 
nantis altri fpecies exigeret ^ proinde filtula hujus ocularis lentis confb- 
lidata efl oblongae normali laminae , ad tubi cavitatem apertx , qux ab 
alterius fixz repagulis longioribus detinetur. 

4.* Lentis denique objeCtivz loculamentum , tubi orificio ex- 
centricum , una cum filtula, cui adhaeret , motum poltulabat circula- 
rem in tubo, ut centrum iplius objeCtivae lentis ad axem tubi , vel cer- 
te ad filare planum adduceretur j quod & praecipuum erat , & ex prae- 
miflb ^paratu fic obtinebam. 

CoarCbto lentis objeCtivae orificio , ut pauciores radios admit- 
teret , & ab ejus centro parum diltantes, vifibile reddebatur lupernum 
filum A a quod alioquin , utpote nimis propinquum, integra paten- 
te lentis apertura videri non poterat : jamque ad telelcopium lupinus 
accedens, & filum lupernum A a, Icu, verius, qusdem Ipcciem intuens, 
indicabam Ibcio, quorllim vertenda ellct caplula lentis objedlivae , five 
filfula caplulz adlfridfa , eaque tamdiu vertebatur ad orientem vel oc- 
cidentem , donec viderem imaginem fili externi F f coincidere cum in. 
terno live dioptrico filo D d. Idem experiebar poli firmatam politio, 
irem fillulx lentis objeiSavx , idemque repetebam pofl ampliatum ejus 
orificium. 

Scholium. 

Q Ucaido lens ocularii educitur , ad nunorem nempe ab ohjeiliva lente 
dijlantiam, quo magit diJlinSla redMtur imago fuperni fiU A a, eo 
minut apparet con^cua Jpecies infimi fiti dioptrici D d, utpote ab ocu- 
lari lente nimis remoti. Aliud itaque filum dioptricum in eodem verti- 
cali pkno, fed in borigjontaH alio demijjiare dsfiioni debet. 

CAPUT 
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CAPUT II. 

De altero fixoTel^opio , ad Jtdera prope verticem 

culmimntia direSo, 

Poft ere^fem ad ufnm inferioris Obfervatorii meridianum parietem , aliquot in 
ejus orientali facie difpofuiTelefcopia , inter quse alterum hoc, pene verticale, 
locum invenit. 

§. I. 

Tubus muralis , cujus axis parumper a vertice boream 

verfut declinat, 

C Onftat hic tubus muralisG I L, ut reliqui murales omnes, bra£ko- fab. t. 

lis ferrcts , Ihnno ut efle Iblent obdudJs , & Aanno conjundtis. 
Longitudinem habet pedum io,figuram conicam, (uperius nempe trun> 
catam. Bafis ejus iniima eft undarum trium , liiprema fere duarum. 

Ad hunc tubum collocandum utebar perpendiculo, intra ejusdem tubi 
cavitatem indente , quod borealem axis declinationem indicabat , & 
trandtum udcrum,quae inter alia prope verticem culminantia eligi pote- 
rant. Hzc ddera eadem lunt , quz fupra recenluimus, nimirum i.° a 
Ferlei, culminans poli lucidam v, intervallo i** 13' , in altitudine bo- 
reali 89* i8'> villbilis ab initio AugulH ulque ad finem Februarii. 

2.^* Dux tertiz magnitudinis in anteriore pede Ur£c majoris, 
quarum ocddentalis luddior efl , & culminat poli a Procyonis, inter- 
vallo 1^ 15' , in altitudine borcali 89° lo' i adeoque didat a vertice 50' . 
Altera orientalis culminat pod intervallum 4' , in altitudine audrali 89* 

56') proinde declinat a vertice non ni(i4' audrum verius. Duo hzc (ide- 
ra oonlj}icua lunt a dimidio MenfisOdlobris ulque ad dimidium Aprilis. 

3.* Stella laccrtz.quartx magnitudinis, culminat pod luddamCygni 
intervallo 48',in altitudine bot^i 89* 14' • Conlpicitur Menlc Junii 
in crepuloilo matutino , deinde nodhi Menlibus Augudi, Septembris, 
Odlobris , Novembris , Decembris j demum in crepulculo velpertino 
Menlis JanuariL 

COROLLARIUM. 

D Uo itaque adra in anteriore pede Urlz majoris, terminos conditue. 
bant campo Micrometri , tubo huic applicant 

§. II. 

Fila dioptricaj Jixa mobilia. 

H orizontalis lamina orichaidca G^, in ferreo murali fulcro G H fir- 
mata , fudinet infimum tubi orifidum , limulquc detinet annulo 
inclullun. Eidem laminz perforatz, quantum tubi ledtio, vel orificii 
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Tab. I. menfura exigebat, inferius adibidba efl capfiila Micrometri, quod aliis, 
Sea.iv. jjj tuboj gxos Caprae, Lyrae, Ardhiri Ijjerantibus, majus cftj ftrudui 
rae autem parum diverfe. Quadrum flabile parumper moveri poteft 
intra fuam capfulam ope horizontalis cochleae, ad Meridiani planum nor. 
malis , ut filum horarium medium adduci polllt ad axem tubi i adeo- 
que campus Micrometri bifariam fccari a Meridiano, vel a propinqud 
verticali plano, per eundem axem dudo. 

Lateralia fila reticuli diflant a centro decem gradibus cochlex 
primariae , ftu cylindri fpiralis , cui adhaeret externus index , percur- 
rens circuli limbum, in decem aequales partes divifiim. Proinde angu. 
Ius , quem in tubo fubtendit femilatus reticuli , diflans lO pedibus & 
2 unciis a lente objedl;iva , efl 15' li" : fiquidem lucida Perfei percui. 
rit in hoc Micrometro latitudinem reticuli , five tranfit a filo primo ad 
tertium intra horaria 3' 6" 5 in alio autem Micrometro Quadrantis au. 
flralis contigui , aequali diflantia vel eadem tubi longitudine ab objcdli. 
va lente remoto, tranfit inter 3' 8" i quare quum f^iangulus ejusred. 
culi flipra(a) is'21" i definitus fiierit, hujus angulus elicitur 30*23", ejus, 
que fcmiflis 15' n". Hinc grcllus integer coneae, vel integra indicis 
externi p>criodus xquivalet 91" circuli maximi. 

(fatuor recenfita fidera tranfeunt extra quadratum reticuli : ad 
tria borealia, quando culminant, adducitur infimum filum mobile j ad 
auflrale vero fupremum filum adducitur. 

CAPUT III. 

De aliisTelefcopiis i oblique fixis. 

Reliqua fixa Telefcopia, fingula dire^la func ad fidera prinis ma^icudinis, toto 
anno confpicua , quando etiam culminant in ipfo meridie. Ea itaque feligi 
debuerunt, qus in culminatione infignem habent a Sole differentiam afccniio- 
nis refts, vcl declinationis ab jEquatore; qus prsterea ob quasdam circum- 
ilantias aliis prsferenda videbantur : nimirum Capra , Sirius , Lyrs lucida 
& Fomahan. 

Neque tamen hsc fixa telefcopia, feu verticalia eorum plana dioptrica , quorum 
lingula per centrum objefiivs lentis , & filum horarium medium dufla conci- 
piuntur , in ipfo Meridiano collocanda fufeepi , fed contentus fui ea Meridia- 
ni vicinia , qus vifum fideris appulfum non nifi paucis aliquot fecundis hora- 
riis removeret ab ipfo culminationis momento t adeoque aberratio inventa, 
orientalis aut occidentalis , utpote minor horario minuto , elevationem fide- 
ris culminantis non vitiaret 5 idemque Obfervator ejusdem fideris tranfinim 
in hujusmodi fixo telefcopio, nec non in culminatorio & contiguo Quadrante 
fixo notare poffet. 


§. L 
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§. I. 

Ad Capram, feve Aurig£ Capellam a. , in ConJeUatione 

Aurigts. 

F ixarum primx magnitudinis hxc unica nobis e(l perpetux appari* 
donis , nobisquc ad vcrdcem , & ad horizontem magis accedit. 
Elevatur enim in ejus culminatione ad altitudinem 87* 29' ; in infima 
vero deprelllone in boreali plaga, delcendit ad apparentem diAantiam 
4' 5' ab horizonte. 

Capra difiat ab Ecliptica , boream verius , gradibus 22 1 : ejusque 
locus , (I ad Eclipticam referatur , attingit decimum quintum gradum 
Geminorum. Etfi vero hxc fixa nobis parum infia verticem culmu 
net j quando tamen culminat in meridie , die lexta vel leptima Junii, 
non majore quam 23 graduum altitudinis exceflu culminat (upra Solem. 
Sufficit autem ea deviatio vel obliquitas inddentix radiorum fblarium , 
ut eorum vis infringatur , & Ipecies afiri appareat in tubo , li fuerit ex 
longioribus j prxfcrtim fi tubi orificium protradhjm, longius difiet a len- 
te objedfiva, &, quantum res patitur, minime pateat. 

Circa iEquino^a Capra Meridianum attingit in crepufdilis, ejus- 
que Ipecies, ut oc aliorum fiderum , vividior & rubicunda conlpicitur in 
tubis, ad ejus tranfitum fupra & infra polum diredlis. Poft crepufoi- 
lum matutinum infra polum apparere definit : pofl velperdnum videri 
nequeunt absque illuminatione fila Micrometri. In tubo ad culmina- 
tionem diredbo , claritas & di(tin<%o fpeciei fuccellive decrefeit ab JE^ 
quinoftio verno ad xffivumSolfhtium, prout Capra culminans propius 
(«juitur Solem j deinde ufque ad ,£quino<£hum autumnale rurfus auge- 
tur, prout Capra m^isSdl^ ptxcedit. A die decima Martii ufque ad 10 
Septembris culminationes Caprx alligatx funt horis diurnis : aliqux , 
ut fupra innuimus , contingunt in crepufculis j itaque pauciores rema- 
nent in horis no^hirnis , qux lampadis ufiim requirunt. 

Tranfitus Caprx per Meridianum fub polo , utilifllmi funt, qui 
circa mediam noffem & circa xffivum fbiffitium contingunt ^ ut acce- 
dente ufii altitudinum correfjwndentium explorari queat Meridiani li- 
tus in plaga borealL Rarx autem occurrunt noftes , qux hujusmodi 
obfervationibus fiiveant in tanta horizontis vicinia. 

Duo habentur fixa telefcopia , in quibus Capra culminans , f^ 
verius, ejus ipecies tranlire conlpicitur. Horum primum inclufimij 
fuit rimx in Euro- boreali Specuix pariete, in ea dirc< 5 tione difpofitx. Ri- ^ib. I. 
ma hxc definit in ampliorem cavitatem a b, cujus bafi caput Obferva- ' ' 
toris, & quidem flantis, innititur. Suprema tubi pars , extra rimanij 
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altius proten^ , murali fulcro manet adflri^b , & in theca immi. 
nentis feneflrae inclinatz aptata e(l fiflula , cujus extremum orificium 
aperitur , ut culminantis aftri radios admittat : pofiquc oblcrvationem 
daufiim fervatur. 

In hujus muralis tubi Micrometro, quod a lente objediva diftat 9 
ped. 7 unc. fila reticuli difjx>fita funt, ut in Micrometro Quadrantis fixi 
aufiralis contigui j tranlit enim Capra in utroque a filo primo ad ter- 
tium intra horaria 2' 34" : fila quoque, tam latcraba quam horizonta- 
lia, difhnt a centro 25 grefTibus cochlez primariarj adeoque fingula; par- 
tes intemx Scalz zquivalent 36" : & centefima pars externz Scalz indicat 
22"' anguli five arcus circuli maximi. 

Alterum fixum telcfcopium , ad eandem Capram culminantem 
diredhim , adhzret parieti meridiano inferioris Obfervatorii , nempe 
inter ipfius parietis orientalem faciem , & arcum Qwdrantis , ibidem 
fixi. Ambz hujus tubi extremz partes ( quarum in fuprema lens ob- 
jcAiva includitur , infimz autem aptata eft compages Micrometri ) ad- 
flridz manent ferreis fulcris , quz lapidibus ejusdem parieris confblida- 
ta funt i fixis itaque manentibus , & centro lentis objedavz & reticulo 
Micrometri, dire^ho plani dioptrici vitiari nequit in qualibet luxatione 
tubi , qui non alium habet uflim , nifi ut lentes & Micrometri fila cu- 
flodiat : utque diurno tempore arceatur lumen , quod fpeciem fideris 
hebetaret. Hzcque plani dioptrici conflans pofirio in reliquis fixis te- 
klcopiis diligenter procuranda fuit. 

In hujus Micrometro, quod ab oculari lente diflat ped 10, unc.3 
Capra percurrit femilatus reticuli intra 67" horaria: & in Micrometro 
fixi contigui Quadrantis intra89"t«ellque illius femiat^lusi5'2i''i.(a) 
itaque hujus 11' 30". Porro grefTus 8 cochlez primariz metiuntur fj^a- 
tium , quod percurritur intra 38'* horaria; quare fubtendunt 6' 31": & 
iinguli greflus 49" ; adeoque pars decima fubtendic 5." 

In Meridiani Camera , quz Spcculz contigua efl , fixum aliud 
telelcopium ad infimam Caprz depremonem dirigitur. Longitudinem 
habet 4 pedum , triaque m verticalia dioptrica , & unicum horizon- 
tale : caret Micrometro, f^ inflrudhim efl filis diagonalibus, quz fup- 
plent defe^him fili mobilis in tranfltu Ijxdei, fupra vel infra fixum ho- 
rizontale filum. 

Ipfa vero fjxxnes traniic a filo verticali primo ad medium , live 
a medio ad tertium intra 1' 44" ; adeoque a primo ad tertium intra.^ 
3' 28" horaria. 


§. n. 


(a) rij. CoroUtr. $. II. Sta. fl. Ut. II. f. iji 
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§. II. 

Ad Sirium , Jive ad lucidam « in ore Canis majoris. 

P ulcherrimum hoc lidus apparet fixorum omnium maximum : ap. 

paret quoque fplendidifllmum omnium. Nobis culminat poftC^ 
pram intervallo i" 36', in altitudine viia 25° 26'. Efi autem nobis toto 
anno in lua culminationc vifibile , quando etiam culminat in meridie > 
nunc videlicet in fine Junii, quando Sol pervenit ad o<fhivum gradunu» 

Cancri , ad quem Sirii locus refertur ; tunc vero Sol , parum adhuc 
diflans a tropico Cancri, fupra noftrum horizontem elevatur ultra gra- 
dus 65 7 adeoque deviat a Sirio ultra gradus 39 j tanta nimirum eft di. 
flantia fideris ab Ecliptica verfus Auflrum. 

Neque tamen in meridiana culminationc Sirii minima contingit 
qus a Sole deviatio j fed adhuc pullo imminuitur , donec eam metia. 
tur arcus , ad femitam Solis rct^s , adeoque minimus , cujus menlu- 
lam hic afilgnare non refert. 

Deinde rurfus augetur deviatio Sirii a Sole , preurrente femicir. 
culum Eclipticz delcendentem: rurfusque imminuitur in regrdTu Solis 
pr Icmicirculum alcendentem. 

Circa iEquino£tium vernum Sirius culminat in crcpu/culo ve. 
fprtino : circa autumnale in matutino. Ab iEquinodtio verno ad au- 
tumnale culminatio Sirii diurna efl : ab autumnali ad vernum notfbur- 
na. Pofl aeflivum Solflitium ufquc ad hibernum Sirius culminans So- 
lem pnccedit j pfl hibernum ulque ad zflivum culminans Sirius, fe. 
quitur Solem. 

Fixum Sirii telelcopium , cujus longitudo 9 pd. 7 unc. adhxretSea. IV. 
prxiato meridiano parieti , adflridfcum in C centrali fulcro Quadrantis: 
in B autem alii fulcro, quo fuflinetur arcus ejusdem Quadrantis. Utrin- 
que aptata finit ferrea ligamenta, orichalcicis annulis & cochleis chaly- 
beis munita j ut immutabilis habeatur dire^Ho plani dioptrici. 

Quia vero jacent fere in eodem plano inclinato , & fixum hoc 
Sirii telefixipium & fixi Quadrantis Alhidada , quando ad Sirium diri- 
gitur , idem Oblervator capte pteft in utroque tubo tranfitus ejus- 
dem aflri. 

In fixo MicromctroTclefcopii,ad Sirium directi, tranfit ejus fjw- 
cies a primo verticali filo ad medium intra 56" horaria j tranfit autem.* 
intra 64" i in fixiQpdrantisMicromctro,in quo (dilatus reticuli fiib- 
tendit angulum 15' 21": (a) itaque reticuli f^ilatus in Micrometro Si- 
rii fubtendit angulum 13' 2/'i, prro illatus, five diflantia fili latera. 

Rr 2 lis 
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lis a medio , sequivalet 25 grcfllbus cochlez motricis , five primariz; 
adeoquc linguli grcfliis zquantur 32" 17"': &pars decima externz Sca- 
Iz inacaciq'" 36"", nimirum fere f" anguli five arcus circuli maximi. 

§. III. 

jfdAr Surum f five ad a in conflellatione Bootis. 

E Tiamhzcfixa,& magnitudine /ua&rubclixnte fii^rcdiilinguitur. 

Nobis culminat in altitudine viia 62° 20', ex interv^o7^29'po(l Si- 
rium. Locus Ardhjri hac noftra ztate refertur ad vigedmum Librz gra- 
dum , quem Sol attingens d. 14 Odlobris, quam minimo angulo didat 
ab Ardmro, tunc nobis paullo pod meridiem culminante. Didat au- 
tem Ar« 5 lurus ab Ecliptica boream verfus 31* 57' j proinde cum Sole 
culminans videri poted, eoque facilius, quia culminat fupra Solem. 

Die 26 061 obris Arcturus culminat in meridie , jamque paullo 
majore angulo didans a Sole , quem deinde przcedit in culminationi- 
bus filis j donec circa hiemale Solditium culminet in ortu Solis & in cre- 
pufculo matutino. Fodea culminationes AriSburi evadunt nodhirnz 
ulque ad crepufcula vefpertina, fbiditio zdivo contigua. Ab zdiva fbU 
ditio ulque ad hiemale culminationes Ardhiri contingunt in horis di- 
urnis. 

T b Fixum Arihiri telelcopicum , cujus longitudo 10 ped. 4 unc. apta. 

‘ ’ ' tum ed przfato meridiano parieti a fulcris , lub centro Quadrantis & 
fiib ejus arcu firmatis , immobiliter detentum. 

In ejus Micrometro tranfit adri fj^ecies a filo primo ad medium., 
intra 49" horaria j tranfit autem intra 65" in Micrometro quadrantis 
fixi contigui , cujus fmilatus fubtendit angulum 15' 21" r , hujus ita- 
que femilatus fubtendit anulum ii' 24" 8*'" Sed inverfb Micrometro, 
quum fila didarent 5 grellibus cochlez, tranfibat fpecies intra 17" i ita- 
que 5 grefiiis zquivalent 4*1" , & finguli 48", Demum pars decima Sca- 
Iz extemz indicat fere 5" circuli maximi. 


Scholium. 

utroque tekjnpiojnco, Sirii ^ ArSuri,ohJervantur etiam cubnim. 
tiones Sobt , Luna , aliorumque planetarum , quando in eadem cui- 
minant altitudine , ad quam ipjh telefcopia direlta funt , vel non niji 
paucit minutu diverfa. Veluti diebus 3. 4. 5 Februarii , 6. 7. 8 

Novembris in meridie Solis fpecies obfervatur in tubo Sirii : diebus au- 
tem 22. 23. 24 Maji, ^ 20. 21. 22 jubi in tuboArSuri. 


Anno 
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ANm 1^9 Jupittr mme cubnhums, & ^dem dire^us,cm^cie. 
•*-* batur in tubo drffuri a Jie 26 Augujh ufque ad 21 SeptemMs-^ de. 
inde retro^adus a die l uj^ ad 16 OBobrit. In eodem quoque tubo 
tranjibat Mtumus, veJJ^e cubninans Anno 1741 a 27 Februarii u /1 
que ad Jinem Martii dtreilus: deinde retrogradus t^que ad 22 Apribs. 

Mars, ^ Venus raro admodum : Luna vero rarijjime in focis 
tubis Sirii , & drUuri obfervari poffunt , ob injignem diurnam abitu, 
dinis variationem. 


§. IV. 

M Lyret lucidam eu 

S irio non parum atquatur hacc lucida , magnitudine, luce , candore 
confcicua. Ipfi quoque opponitur Sirio j Hquidem poft 
ipliim cuiminat, elapOs fere 12 horis. Latitudinem habet borealem, 
majorem quidem , led oppoUtam aulbali latitudini Sirii, aliasque lii. 
bit viciHltudines, inferius indicandas, contrarias illis, quas Sirio con- 
venire fuperius innuimus. 

Harc lucida nobis cuiminat ih altitudine vi^ 80* 20' , ejusque 
(itu ad Eclipticam relato, nondum integrum (Ibi vindicat gradum fepti- 
mum Capricorni j proinde parum adhuc didat aColuro SoUtitiorum, 
orientem verfus: & quinta die circiter pod hiemale Solditium culmi, 
nat in meridie. Difmt autem ab Ecliptica gradibus 61 I j adeoque 
fixarum omnium primx magnitudinis, drea meridiem culininantium, 
maxime deviat a Solis radiis j qui propterea (pedem ejus, tubo immid 
^un, quam minime turbant. 

Paullo pod hiemale Sollhtium lucida Lyrz Solem prxcedit: 
paullo pod zdivum ip(a («juitur Solem. Qrca iEquinodnum ver- 
num cuiminat in crepulculo matutino : drea autumnale in vefpertino. 
Ab autumnali ad vernum cuiminat horis diurnis: a verno ad autum- 
nale, nodKirnis. 

Ut pro culminante Capra, ita quoque pro ludda Lyrz duo ha- 
bentur fixa telefcopia. Primum longitudine pedum 9 aptatum fiiit 
ocddentali angulo ^culz, ferreis fulcris, in utroque pariete ipfius an- 
guli firmatis addridhim. Hujus Micrometrum (Wle prorfiis ed & 
zquale Micrometro Caprz. Tranfit autem fpedes adri a primo filo 
reticuli ad medium intra 72 " ; at intra 76" in Micrometro fixi Quadran- 
tis, cujus fdniangulus ed is' 2"ij adeoque hujus («niangulus elidtur 
14' 14". didantia filorum a centro ed 25 grediium cochlezjitaimefin. 
guli greiTus zquivalent 34" : & -A extemz (calx zquivalct 20'" uve t". 

S s Alte- 
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^ Alterum fixum telelcopium pedum lof pro tranfitu culminantis 

' luddz Lyrz , adhaeret parieti meridiano inferioris Obfervatorii firma- 
tum, ut dia duo, ad Capram & ad Ardlurum dircdba. Hujus quo- 
que Micrometrum fimile prorliis efl & xquale illorum Micrometris. 

In Micrometro fixi hujus tclelcopii lucida Lyrx percurrit latus 
reticuli intra 121" : & in Micrometro fixi contigui Quadrantis intn 
157" . Ac illius lemiangulus inventus fuit 15' 21" i} itaque hujus eft 
u' 51". Porro inverfb Micrometro, & verfato manubrio, ut filum 
mobile difiaret a fiabili 8 grcfllbus cochlex , Ipecies afiri ^currebat 
hoc (jaatium intra 33" f . adeoque integra circumvolutio , iive greflus 
integer cochlex promovet filum mobile /patio vel angulo 48" 15"'. & 
A circumvolutionis zquivalet fere 5" . 

Scholium I. 


TiAroubim aliud habetur tekjcopiwn fixam in Camera Meridiam, 
diredum ad Pborrmhant, Jive ad a. Aquar ii, nobis cubnbsantem in al- 
titudine 10* 51' 5 adeoque inter fixas ^ima mapsitudims in minina 
elevatione fupra horizontem. Subjidium aHquod mihi prsthtdt in exa- 
mine proximi Culminatorii j quia vero non excedit kngitudinem 
duorum pedum , non eft , cur in yus deferiptione irrtmoiremur. 


Scholium II. 

"T^Eque refert poji fixa telefcopia recenfere tnobilia , qua habentur, 
* ’ quorum tubi aliquot, integri vel dstdiles, cuflodiuntur fu^enji it 
parietibus Specula. Hacfmttamcomtmtstia%. lOufque ad longitudinem 
18 pedum, quam Angbcana 3 - 4 5 pedum. Hac autem, aliaque 

a me vifa Catadioptrica trium plurium pedum , cum Jlrudura arti- 
ficio, tum claritatis imaginis augumento longe fuperat, quod Au- 
gufiilfima Koman. Imperatrix ELISABETH CHRISTINA, fcieu- 
tiarum prafidium Sf columen, gratiofifjime rrtibi nuper 
cuflodiendum canmdfit. 


APPEN- 
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APPENDIX. 

De ligneis Fulcrii pr^gratim 

dium Tuhorum mobilium. 

Ad fingulos longiores tnbos duo difpo* 
fui diverfa fulcra ; qua2 tamen in eo- 
rutn ufu tubus ipfe conjungit. Supe- 
rius enim, vel externum fulcrum fu- 
ftinet extremam tubi partem , obje- 
ffivae lenti propinquam. Fulcro au- 
tem inferiori, five interno innititur 
pars infima tubi, fimulque innixa di- 
rigitur. Potuiflet quidem alterutrum, 
vel utrumque moveri s expediit ta- 
men externum quiefeere , internum 
autem efle mobile, utpote Obferva- 
tori contiguum. 

S I. 

Fulcra externa. 

T7Encftris Spcculsr, orientem, me- 
J? ridiem & occidentem verfus, 
affixus eft in utroque latere alfo 
AB,^. 1*. ) cujus verticalem IciC 
furam CD percurrit Curlbr EFG, 
elevandus aut deprimendus ope fu- 
niculi GAH, in G adnexi, tro- 
chlcac A circumvoluti,& ab obiccH 
detenti. Furcul* F cubus inniti- 
tur, & ab externo annulo, illuc ad- 
dudo adftriftoque detinetur , ut 
defeendere nequeat. lp& vero fur- 
cula F horizontaliter volvitur in 
verticali foramine E, ut innixi tu- 
bi diredtionem lequatur. Aliis fe- 
neftris altioribus, K fub tcfto incli- 
natis, appofili fiint alleres a b {Jig. 
2 ) in plurcs cavitates excifi, ut aB- 
cui ex illis Mrs tubi fiipema innita- 
tur. Hi alleres circumvolvuntur, 
velut valvulae feneftrarum circa 
foos cardines, ut normales fiant ad 
tubum , quomodocumque dirc- 

Ss 2 §‘ n. 
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S H- 

Fulcra interna. 

I. 

T Rcs afferes AB, AC, AD 
(Jig. 3*.) fulcrum triangulare 
conflicuunt. Duo anteriores A C, 
AD fupra convergunt , & in eo- 
dem plano concurrunt j infra ve- 
ro diveigunt , & lateri transver/b 
adhaerent. Reliquus afler A B, pro- 
pior Obftrvatori, duobus anterio- 
ribus in communi vertice jungitur, 
a qubus pro lubitu deviat. 

Poftcriorhicaflcr AB fcifluram 
habet oblongam EF, quam per- 
currit CurlbrGH, af^em AB 
leniter perftringens , impulfus a 
cochlea IK, aptato prius obice IL, 
& in eadem crena EF a fua matri- 
ce firmato, ut cochlea IK, circum- 
a<3a per manubrium M, elevet aut 
deprimat Curlbrem G H. 

Curlbri GH additum eft hori- 
zontale brachium N O, utrinqut 
verticaliter inflexum , ut in ejus 
crenis N», Oo detineatur alterum 
brachium mobile P Q_, cui tubi 
pars infima innititur j ipfiim vero 
brachium P Q_movctur in afbcn- 
fum vel defcenfum ope cochJcz 
R S, & interpofitae laminz chali- 
beac, ac elafticacPSCX 
Infima pars afleris AB definit in 
Curfbrem BA, fuperadditse crena% 
quam percurrit inclufiim, & pavi- 
mento in i innixum. Cochlea 
FB, pervadens fixam matricem V, 
impellit in afcenfiim vel defcenfum 
obicem B , fimulque Curfbrem, 
cui idem obex adhaeret. Triplid. 

ter 
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ter itaque tubus, huic fulcro imixus, attolli 
poteft aut deprimi: & accedente horizontali 

S 'u$ motu in brachio P Q, ad aitrum facile 
rigi, flmulque in fucceinva diredlionc fer> 
vari , donec integrum fulcrum ad orientem 
promoveri debeat , aflro fiquidem ad ooci* 
dentem tendente : vel obex I L immutari , 

f iro ut aflrum magis elevatum, vel depref 
um fiierit. 


F llhila hexagona AB, i*. ad pavi- 

mentum prope defeendens , lullinetur 
in verticali Gtu a tripode C D, cui adhxret 
conglutinata in C, & per brachia E firme 
conjungitur. In ejus bw expanfa B B latet 
horizontalis rota 32 dentium , quos impellit 
verticale tympanum B /3 dentium 9, & um 
cum rota ipla circumagit ejus axem , in alia in- 
terna fifHim latentem, ftriatum, & parallelum 
bacillo BF manubrii F. Hic axis latens, aut 
cochlea, quando circumagitur, movet ma- 
tricem fiiam , infimo alterius internae fifhilx 
orificio adglutinatam ; adeoque per ^'ratio- 
nem manubrii F elevari twtelt tribus fere pe- 
dibus eadem interm filiula, cujus eft pars 
A G. Supra verticem hujus internx fifnilz 
prominet verticalis femidrculus H I , pecu- 
liari loculamento, eoque volubili adfiri^us, 
8c circa centrum O mobilis una cum adjech 
crafllorc regula K L, quam percurrit infitus 
Curfbr M N , in&a dentatus , fiipra vero ex- 
cavatus in loculos, qui cubum innixum, im- 
merfumque detineant. 

Ad impellendum fcmicirculi perimetrum, 
dentatum excavatumque, addita efi cochlea 
Q_R horizontalis, peculiari quadro inclula, 
& alia p verticalis, vel parum obliqua, quar, 
dum quadrum elevat , priorem il&m Q^R 
perimetro impellendo conjungit : dumque 
quadrum deprimit , cochleam Q_R ab ipfb 
perimetro removet Itaque Tubus, & ex- 
terno fulcro & huic interno innixus, facile 
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per manubrium F aCtoUiCur, vel deprimitur 
ad congruum altitudinis gradum , facite pro- 
movetur aut retrahitur ad rcquifitam plagam 

E Curfbris rotulam K 5 adeoque per duos 
ce motus ad aflrum dirigitur : radie de- 
mum per cochleam Q_R, duplid manubrio 
indruram, gyrato fdnidreuio Regula KL, 
vel Curlbr M N ad iemitam fpedd, flve ad 
aftri parallelum addudtur , ut ipfa fpedes in 
tubo diutius appareat; fimuc fine ulla litiga- 
tione habetur tubi fiiccefUva diredho. 

IIL 

TN^. 2* aliud oftenditur fulcrum , cujus 
J- ftrudlura parum difl^ a pixc^cntc. 
Tympanum verticale a , dum gyratur ope 
manubrii circumagit fiibjedtam rotam 
coronariam r, & huic per cylindrum con- 
jundlam infimam rotam b, aliamquc conti- 
guam, in externae fillulae b^ latentem, nec 
non ejus axem occultum , atque ftriatum. 
Ab hoc axe five praelong;a cochra movetur, 
utfiipra, inafccnfiim vd defcenlum inter- 
na fiitula d e, cui firme adhaeret Curfbr d|, 
fiftulam utiamque comple^ens. 

Vertex internae fiflulx adfiringitur a con- 
cavo brachio ^ / per davum e, drea quem 
volvitur una cum infito curfbre /m, cui cu- 
bus innititur. 

Brachium h i movetur drea e centrum a 
funiculo hn p it drcumvoluto trochleae p , 
& per ipfam utrinque promota Ita quoque 
Curfbr / m percurrere cogitur brachium e i 
ab alio funiculo, aptato trochlex q, & alteri, 
fupradlatend. 

Per cochleas verticales g, icr deprimun- 
tur trochleas funiculorum; ut hi fuccefllve 
tendantur. 

Additum eft inferius bradiium x x, fliper- 
00 b i paralldum , mobile drea centrum « 
per occultum aliud e x. Hocque inferius bra- 
chium percurritur ope rotube jr acurfbre vx, 
cui tubus innititur. 


Af-x- 
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SECTIO yill. 

De Horologiis ofcillatoriis, 

Haftenus de Organis fixis & mobilibus, domi conflruftis, quibus Sc Speculam 
& inferius Obfervatorium pro virium modulo inftruxi. Saepe quidem ad 
eorum examen pofitumque, menfuram temTOris adhibui, & in omni eorum 
ufu jugiter adhibeo : fed de Automatis, ad hanc menfuram fpeflantibus ut 
differerem, haud facile induci poteram: ne aliquibus forfan viderer in alie, 
nam meffem, ut ajunt, falcem immittere: quoniam haec automata, & ali- 
bi conftrufta & pleraque ab aliis defcripta funt. Quia tamen indicare debui 
qualia hsEC fint, & quamnam obfervationibus fidem conciliare valeant, eorum, 
qu* praicipua funt, aliquam defcriptionem ; reliquorum vero brevem recen- 
fionem fubjicio. 

Hodierna Horologia, ofcillante pendulo inftruaa; quas proinde nun- 
cupantur , Uranie* fupelleailis pr*cipuam & fumme neceflariam partem 
conftituunt. Alia fiquidem organa non femper , & aliqua non nifi raro 
adhibentur : horum autem ufus perennis eft , ut nunquam ceflante mo- 
tu panduli, rotarum & indicum femper innotefeere , confpici ac nume- 
rari poflint minuta , prima & fecunda labentis hor*. 

Ad id porro requiritur t» Automati motus aequabilis, & uniformis, qui a par- 
tium apta materia, figura, combinatione, aliisque confpirantibns cauffis oriri 
folet • X» ea penduli conlHtutio, per quam vibrationes fingul® prascife abfol- 
vi Queant intra lingula minuta fecunda diei folatis medi» : 3° ut horologium 
in meridie a Sole non diferepets vel (quia id non mfi ranffime contingit) fal- 
tem ut innotefeat quantum indices horologii pr*cefferint,vel fubfecuti fuerint 
inllans meridiei : adeoque quidnam demi vel addi debeat, ut tempus, ab ho- 
rologio indicatum reducatur ad tempus folate medium. 

Primum ex hisce requiCtis obtinetur ab hodierna, mira & felici peritia, dexteri- 
tateaue Artificum t fecundum a debita lonptudine penduh, automato appU- 
cati quod protrahi contrahique poteft, premiffo examine per confueus quo- 
tidianas obfervationes fiderum culminantium : tertium demum elicitur ex ob- 
fervato tranfitu Solis per Meridianum eadem die, vel alia non valde remota, 
& quidem pr*cedente vel fubfequente ; habita tamen ratione accelerationis 
vel retardationis temporis medii. 


PARS I. 

De Horologiis Ofcillatoriis^ Londini 

conJlruSis^ 

Duo habentur CmilU & «qualia, ex officina pr»flantiffim Viri ^rgii Graha- 
miS utrumque, priusquam huc mitterwur, m eadem capfa, in qua nunc 
fervatur, aliquot menfibus, ut folet, exammavit. 

Hofum alterum, quod prius obtinui, quodque fnferiM, ratione fitns vocare f^ 
^ iM e(? parieti Auftro - Orientali Camere mendian» , qua fpecul» 

iomi^Pofterms autem , five firme adharet parieti Boreo^caden- 

uli inferioris Obfcrvalorll. ^ ^ C A« 
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CAPUT I. 

De Partibus externis 


Horologii, 


§. L 

Ejcternus Horologii pro^ 
fpeQus, 


plane artificio ambo hzc 
}gia oficndunt diem, ho> 
ram , minuta & i^nda per inte* 
grum men/CT, non interrupto , nec 
variato motu, quando liiiuim tr<^ 
hitur pavius appenium. 

In utroque circulus I^ndorum 
major eft, quam in communibus; 
lamina enim fiontifpidi c c caret 
conflictis majoribus horarum nu« 
meris , & mobili horarum indice, 
qut, utpote maximus, aliquot k- 
eunda, eorum que indicem faqsiui 
obtegeret, prxeipue hora 12™, Sc 
duaous utrinqjc contiguis. Qr> 
culus autem horarius , drculo mi- 
nutorum concentricus, interne cir- 
cun volvitur, tcdaisab eadem la- 
mina cc, inconfpedhimprodeunte 
fub i non niS exiguo qus circuli 
arcue /, ubi cxci& flamina; atque 
inde prominet parvulus index fixus, 
ad quem defccndit a dextera verfus 
iiniftram numerus horz complear. 

In infima fmcficlla ? h confpi- 
cuus apparet numerus mei labentis, 
ut in vulgaribus horologiis ; quando 
autem deprimitur obex , qui pro- 
in k , patefit in i exiguum 
foramen , ut clavis intromitti queat , 
ad elevandum pondus P. & poli 
4 minuta horaria iterum dawutur 
1^ iotenio clatciio foramen i. 

Index 
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Index (ccundorum f agili motu tianiit a linea completi fecundi 
ad lineam proxime complendi , & in appulfu tantillum quiefeit a fine 
ofcilladonis, a pendulo peradbe , ulque ad initium peragendae. Huic 
indici confblidatus efl normalis internus tubulus, axi Secundorum apta- 
tus; ut fluenti capite indicabitur. 

§. U. 

Penduli gravitas {5* menfura. 

L Ens plumbea L, cortice te£h orichalcico, pondus habet Ubrarum 
Vienn. 15, amplitudinem 7 digitorum , crailttiem dig. 2 4. Virga 
orichalcica parallelepipcda, fed in confpe6hi latior, lentem pervadens, 
definit in cochleam, infitam crafliori matrici , quz lentem f^net , & 
cum ipfa matrice ponderat femiundas 21, quarum 32 libram conficiunt. 
Hujus autem matricis, in conum truncatum delinentis, bafis fliperior 
& lenti proxima , perimetrum habet divifum in 26 partes ; totidem 
enim fecundorum deprehendebatur acceleratio penduli, quando ejus lon> 
gitudo contraria erat unico cochlex grefTu, vel integra circumvolutione 
matricis. Adefl quoque horizontalis index , infimz lentis extremitati 
affixus, qui politionem ejusdem lentis oflendit, fimulque indicat, quoc- 
nam partibus ea politio varianda fit, in afcenfum vel in defcenfum; ut 
corrigatur longitudopenduli, pro ut horollogii motus, accelerans vel retar- 
dans fuerit deprehenfus. Adclldemum arcusnofub loite, affixus capfz 
horologii, & in partes zquales divifus; ut innotefeat anulus ofcillationis. 

Longitudo penduli , live difhnda centri ofcillationis a centro len- 
tis ofcillantis efle fblet p^um Vien. 34. Szpc tamen fenfibiliter va- 
rianda efi politio lentis; prout aeris temperies, calor, fiigus alizque caulz 
favent vel obfuntliberz ofdllationi; vel quia longitudo virgz orichaldcz, 
quz lentem fullinet, hieme contr^tur; proinde horologium accelerat: 
zllate vero protrahitur; adeoque retardat. 

Virga penduli fupeme ddinit in brevem laminulam chalybeam, 
ita libi adllridhm , ut acies normalis fit ad planum ofcillationis. Hacc 
laminula tenuis efl; & elaffica; proinde nexibilis, per quam motus 
ofcillationis redditur agilior , pendetque libera ab obice parallelepipedo, 
furculz (lifjienfionis innixo , vicesque gerit duplids longioris lamellz 
cycloidicz , quam vir fummus Chriflianus Hugenius inventor horolo- 
gii olcillatorii, (a) ejus pendulo applicuit. Nunc vero egregie promo- 
ta hujus Automati ffruoura, per gravius pendulum, perque breviores 
arcus, a cycloidids quam minime diferepantes, zqualis obtinetur ofcil- 
ladonum duratio, quz motum zquabilem horologio conciliat. 

Uu CA- 

(a) h Htrolt(.Ofeitiiltr, fvt in Dtmn^riU. ChuuIt. dt Mtt. fodnltt. Ibrtbg. tfUt. Ptrifii. f. 
F. Mutui 1471. fol. 
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CAPUT II. 

De compage interna horologii. 

Ex hac delineatione Automati, a latere infpefti, & ex fequcntibus internis pro- 
fpe^iibus apparet , quosnam litus, quasve menfuras habeant axes, tympana, 
rotas, a quibus, intra laminas fixas detentis& uniformiter motis, asqua ori- 
tur menfura temporis , exprelTa per appulfus indicum ad numeros , fron- 
tifpicii laminae incifos. 

§. II. 

Lamina f quibus interna horlogii campages innititur, 

D Uz lunc intemz laminz, nimirum AA,BBzqua!es,fixz, verticales 
& parallclz, fex intcrclufls columellis A B adlBadbe, quarum figura, 
non prorfiis re^ngula, apparet in adjedtis tabulis. 

Tertia CC externa uve frontifpicii, quadrata zquidifiat a dua- 
busintcrnis; & proximz AA per 4 collumell^ A C finiK conjungitur. 

Inter hal^ tres laminas moventur tympana & rotz in planis 
verticalibus , plerumque divcrfis ; quorum tamen fingula zquidiflant 
ab ipfis laminis. Axes itaque manent horizontales, eorumque przd. 
pui moventur in laminis internis : reliqui minores in brachiolis , affixis 
internz laminz A A; aliqui edam concavi circa fiXos rotantur, & mo- 
bilibus aliis adhzrent. 

Fig. I Spadum , quod occupat integra interna compages , dirimitur a 

media l^ina A A in duas velud concamerationes , quarum prior in- 
ter ambas internas laminas A A , B B fpedat ad diftribudonem mo- 
Fig. 2. tus , & ad temporis divifionem in minuta , & fecunda ; pofierior al- 
tera pertinet ad colleddonem temporis in horas , diesque mcnfis. 

§. n. 

. Axes, tympana, rota , aliaque inter laminas internas 

AA, BB. 

Fig- 1. T^Uabus hifce internis laminis fex infid funt axes dralybei I, II, III, 
U IV, V & VI, qui laminas pervadunt, addids ad eorum ct^odiam 
externis laminulis. 

Axis infimus I majorem prz reliquis habet craflidem, idoneam 
fiquidem fufiinendo ponderi appenfb. In i protenditur ad extremam 
ulque laminam C C , ibi perforatam ; ut aditus pateat intromittendz 
clavi , per quam circumvoluto axe , furfiim trahitur appenfiim pon- 
dus. 

Axis 




V o><U 


I 

l 

I 

I 

I 
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*' ■' Axis III longius adhuc protenditur, nempe citra externam latnf. 
nam CC usque ad 3, ubi jungitur minutorum indici, quem circum- 
fert. 

Axis V quoque pertingit fere ad externam laminam CC, ut tui 
bulum 5 5 Cbi leniter adferidhim circumagat, & normalem ipfi tubulo 
indicem fecundorum. 

, . Axis vero VI tranflt per incifuram laminz BB, & detinetur in 
6 ab externo normali fulcimento, a quo virga penduli fuflinetur in a. 
Prioribus quinque axibus adjedba funt tympana & rotz, ut fieri Iblct 
in communibus horologiis. 

Axi autem infimo i adferidhis eft inftar tympani amplior cy* 
Under DD, interne concavus, externe vero excavatus in i 6 i fukos 
Ipir^es, quibus attrada ponderis funis immergitur. Dum pondus dci 
frendit, funis evolvitur, & cylinder lente rotatur una cum ipfi adha^ 
rente concentrica rota infima E E 96 dentium 5 hineque motus propa- 
gatur ad integrum Automatum. 

Porro rota E E, fic& cylindro & axi communi adhaeret, ut qiiah- 
do per clavis manubrium convertitur axis, & una cum aXe cylinder ad 
partem oppofitam , nec fitus rotae turbetur , neque motus ejusdem. 
Ideoque cylinder definit in prominentem annulumD <4 convexo fer- 
ratum, & rotae adjedus efl confuctus obex elafiicus, qui, cefi^nte op 
pofito motu cylindri, hujus prifiinam rotae adhaefionem redintegrat, ut 
in fequenti tabula uberius patebit. 

Reliqua tympana , omnia chalybea (utpote cum cbalybeis axi- 
bus cula ) pleraque in adjedas firmata funt rotis } nimirum tympanum 
FF, 16 dentium, in rota GG dentium 965 tympanumHH, dentium 12, 
in rota KK 90 dentium: duo haec tympana prominent citra eorum ro- 
tas, uti etiam cylinder OD, ad partes nempe laminz A A. tympanum 
vero LL, 12 dentium, firmatum efl in rota HM, dentium So, & pro- 
minet ultra rotamj tympanum denique M M,iodentium, diflat a rotafer- 
rata NN 30 dentium, quz adfiridbi efl communiaxi VV per affixum 
tubulum V. ' 

Axis VI tympano caret ; fuflintt autem fibi affixam , & fimul 
cum ipfb ofeillantem ancoram OP, quz per alternos appulflis ad ro- 
tam iCTratam NN, motum ejus moderatur ope clavuix /6, ad axem 
aliquantum obliquz, 8c ipfi adflrifbe per flirculam B, in f inBwac, Sc li- 
berc pervadentis in /3 penduli virgam « j8. • ^ 

Duo alii parvuli axes 7 & 8, trans ampla foramina laminz A A, 
ultra icitraque prominent. Prior 7 fuflinetur a brachiolii C^S, «fx Ftg. 
normaliter infiexis , &ipfi laminz AA utrinque adflri( 5 lis, in iisque 
volvitur una cum qus tjrapano v 8.'^ Poflcfior 7 affixus dl unico 
longiori btadiiolo PT Y, in lartifria eadem A A firmato. ' Girdi hunc f;». 

Xx ' ftabi- 
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(hbilcm axem gyratur rotula quzpiam impcUcns . ut infia dicetur, 
annulum dierum mends. 

Ad internas quoque laminas pertinet additamentum^/^. 4 , quam* 
vis extra iplas appofitz ( & quid<^ in Htu inverlb ) ne conipcdhim 
axeos minutorum adimeret. Hoc artificio continuatur motus eo tem* 
pore, quo fiirlum trahitur pondus appcnlum; ne interruptus maneat 
curfiis horologii. 

Porro in hoc additamento concipiendus cll axii a normaliter 
inOtus laminis A A, B Bj pars nimirum a pervadit laminam A A; 
pars autem b detinetur in kmina BB^ & quidem jacet hic axis in ho* 
rizontali plano axeos II I, at^ ita difians a perimetro rotae minuto* 
nim , ut tenue normale bracmolum b d infiar vcdbs , occurrere poC 
fit ipO rotx minutonun , Sc aliquem ejus dentem impellere , ut in le* 
quenti tabula ofienditur. 

Proinde brachiolum b d, ut contrahi, protrahive q^t, duabus 
partibus confiat; nimirum exigua regula h c, cum axe iplb cula , defi* 
nente in anlulam normalem c, & cuneolo d, qui mobilis eft in acceC 
Ium, vel recefium ab anfula c, fiquidem afimis tered clavulo, libere 
pervadenti & anfulam c, & axem ab^ jun^oque in e laminulae e f ela- 
fiicx, firmatx in f, ut i^liat in e. 

Alia quoque laminula verticalis elafiica , cujus luprema pars ad* 
ftridb efi laminxA A; pars autem infima refiliens, nititur in axem ab, 
eundem detinet in fitu, ipfi aiTignato; donec admota manu per manu- 
brium, aut vedem, parti axeos na prominenti aptatum, volvatur iplc 
axis, quantum exigitur, ut brachiolum b d alcendat ad occuiium rotx 
minutorum, inque fuo defcenlu iplam impellar. Hujus manubrii, aut 
ve<5hs pars altera , five dextera ddinit in teretem normalem clavulum, 
qui prominet in extimo limbo laminx fiontilpicii ; dumque in (ubjo* 
ra (cifliua deprimitur , alcendit pars altera , unifiiaque manubrii, & 
detegit aditum ad axem infimx rotx. Poft reaptatum ponderis de* 
TcenTum laminula elafiica refiliens , manubrium prifiino liio litui le* 
fiituit. 


§. ffl. 

AxtSt tympana ^ roUy aliaque inter laminam internam 

A A, externam CC. 

Fig.ik AXilll, five minutorum axi , leniter adhaeret verticalis rotula 

dentium, conlblidata concentrico tubulo, qui axem ipfiim, atra 
lamin^ A A magis attenuatum fimulquc cylin^icum ambiens, extra 
laminam C C definit in patailelepipedum , fac ad extremum axis 

per- 
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pertingens. Hxc tubuli extrema pars infita manet centrali annulo m. 
dids 3 4, in lita politione detento per externum obicem, axi affixum. 

Rotulx^^, atque cralliori extremae parti axeos III, citra lami- 
nam A A non nihil prominenti, interje^b eu laminula triangubris eia- 
ftica , qu* a tubulo per impulfum externi obicis comprefla, ipfi rotu- 
ke adhaeret, eamque cogit una cum axe fecum rotari, neque r^ftit ve- 
lociori rorulx motui, quando index admota manu pro lubitu volvi- 
tur, & ad cujuslibet minuti lineam adducitur , cel&nte interim , vel 
progrediente confueto Automati motu j quo quidem artificio Vulgaria 
etiam horologia non carent. 

Rotula gg aliam impellit^ i, fibi xqualem & totidem dentium, 
firmatam in axe 7, cui adje^m efe tympanum v 7, 10 dentium. 

Eandem rotulam integram Fere tegitoblongum /ki, 8 c laminas 

A A utrinque adferii^him fulcimentum feabilis concavi axis , live tu- 
buli, prxiato tubulo rotulae fuperadditi , qui ad laminam CC per- 
tingit, & crenulam habet convexam, orificio contiguam. 

Hunc flabilem axem alius ambit mobilis tubulus concentricus, 
duabus conjun^s rotis , nempe majori //120 dentium, a tympano jr 
impuKx, atque minori m » 30 dentium, qux indar tympani agitat la- 
teralem rotam »n 6 o dentium, conlblidatam concentrico tubulo, lamw 
nam A A pervadenti, & axem flabilem 8 ambienti, adeoque circa eun- 
dem volubilL 

In uno radiorum roDe n n prominet normalis clavulus 0, qui Un- 
gulis diebus pervenit ad internum conta£him annuli dierum menfis, & 
unum ex ejus 31 dentibus impellit; ficque numerum dierum menfis ad 
frontifjiicii feneflellam protrudit. 

Annulus p q dierum menfis, in concavo ferratus, & in convexo 
circularis , utpotc centro carens, detinetur a tribus trochleolis p, q, r 
volubilibus drea earum axes , laminae A A addridos , ejusque annuli 
rotationem juvantibus. 

Rota demum horaria & extima s r, laminz CC contigua, corv 
centricum habet internum tubulum, qui prxfatum mobilem ampledhtur, 
ad ambas conjundlas rotas 11 , rwiwfpe6lantem;ipfisautem rotis adharrere 
cogitur hic tubulus, detentus a bifurcata laminula , infita prxdii^ 
crenulz circulari. 


CAPUT III. 

De rotis & tympanis horologii a fronte infpeSlis, 

HaRenus quidem integram Automati compagem internam attigimus , & in ta- 
bula praemifla exhibuimus. Quia vero a latere non nifi axes , columella! , 
aliaque ad laminas concamerationum normalia, integra conlpici poliunt : co- 
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rum autem, que verticalia funt, & a laminis xquidiiUnt, folummodo longi- 
tudines, & craflities apparent, expedit rotarum prxeipue, tympanorum- 
que non latentium, profpeflus oculis fubjic! , nec non ex dentium nume- 
ro & impulfu, menfuram motus evidenter oftendi. 

In appofita porro tabula, & in fequente retinentur numeri & literx ad indicatio- 
nem axium , rotarum &c. in prscedente adhibite : ita enim utraque faci- 
lius cum eadem conferri poterit. 


§. I. 

ProJpeSus interiorum rotarum ^ tympanorumque 

adhiermtiwn ^ ancora ofeiUantis. 


I N hac tabula non nlH unica ponitur verticalis lamina , nimirum in- 
terior BB, ad quam normaliter infldunt axes & columellae: hx 
^ earum baln , illi vero per minores ledtionum circulos indicantur. 
Kotz autem, earumque axes ab eadem lamina aequaliter didant. Al- 
tera interna lamina, n adeflet, integrum prolpedhim adimeret. 

Supra monuimus a cylindro DD, qui ab evoluto fune DD rota, 
tur, inchoari motum Automati. Hujus cylindri balis interior , promi- 
nens in annulum, in convexo ferratum, five dentibus <1 rochet lerras in- 
ftar incifum, jungitur infimae rotae E E per obicem c, k cUquet limbo 
ipfius rotae aptatum, mobilem indar vetdas drea fuum axem , a quo de- 
tinetur , & ab arcu elaftico a b /uffultum. Obicem hunc , denti pro- 
ximo iniidentem , dens ipfc protrudit , & cum obice rotam, ut cum 
cylindro rotetur. 

Quia vero cvlinder D D ope manubrii , ad axem I applicati 
quandoque gyrari debet motu oppofito motui rotae, ut nempe retraha- 
tur funis, inque cylindri fulcos implicetur, ea cd dentium figura & 
politio , ut Unguli , dum cylinder gyratur , obicem elevent , & fiib 
ipfb tranf^t 5 pod tranfitum vero fibimet ipfis reditum ad partem 
oppofitam , vel receflum ab obice occludant. Cellante itaque motu 
manubrii , obex illico praevalet , & rotam denuo cylindro conjungit; 
utque ab hac adhaefione non recedat , quum axi I , cylindro & rotz 
communi, reliquarum indar addridla non fit, addita ed laminula dr- 
cularis, infita crenae axeos I. Ut denique rota E E, quando funis retra. 
hitur, a confueto motu non cedet , ut in vulgaribus horologiis contiii. 
git, jam fupra innuimus, quidnam additum fiierit, & adhuc infra dicetur. 

Ex hoc profpeftu liquet axes 1, 111, V & VI in eodem vertcali 
planoexidere; reliquos autem 1 1 & IV in aliis duobus planis pofitos efle. 

Liquet etiam ex laterali confpedhi rotam infimam E E, & IV.*” 
M N in eodem plano moveri, & quidem parallelo laminae B B, cui pro- 
pior ed rota minutorum KK; reliquarum vero maxime removetur rota 
ferrata N N, & huic imminens ancora O P R. 

Si 
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Si ad motus diftributioncm attenditur, i° infima icu prima rota 
E E 96 dentium unico ilio gyro iexks circumagit tympanum FF den- 
tium 16, limulque rotam iccundam G G , tympano eidem adilridbm. 

2* Rota G G 96 dentibus pariter inciia, in lingulis revolutio* 
nibus odies convertit tympanum H H dentium 12, & huic tympano 
conjundam tertiam rotam K K, quz minutorum rota vocari lolct, 
quia revolutionem luam intra 60 minuta horaria , live per integram 
horam ablblvit ; ut oftendit index , iplius rutas axi adfirifws » qui per- 
currit circulum minutorum in lamina ftontilpicii, 

Rota itaque prima E E l^cl gyratur eo prarcile tempore, quo 
tertia rota K K coracit 4S gyros j adeoque horis 48. 

Porro OTlinder D D una cum libi junda rota E E gyratur per 
evolutionem lunis ex inte^ qjuolibct cylindri Iuleo j quare quum den- 
tur Iulei lexdedm cum dimidio, fimis integer evolveretur 33 diebus , 
totidemque duraret motus Automati , li pro integro ponderis appenll 
defcenlii, capfie altitudo fufiiceret proinde quum aliquid dematur ob 
longitudinem appenli ponderis , numerus dierum parum excedit men- 
fis periodum. Hinc linguli mendum recurfus eligi Iblent ad reaptatio- 
nem horologii. 

4* Rota minutorum, dve tertia K K 90 dentium, per dngu- 
los gyros agitat leptem vicibus cum dimidia tympanum dentium 12, 
ab ejus rota M M occultatum. 

5* Rota M M 80 dentium , o6bes circumvolvit latens aliud 
tympanum 10 dentium, axi V aptatum , & externum indicem l«un- 
dorum , eidem axi adftridhim , fimulque rotam quintam N N, dve 
fecundorum rotam, ipd axi V coharrentem, dentibus 30 inllar ferrx in- 
diam , quas a Gallis Jii roiie de rencontre , Idi rota occurjiu vocari 
Iblet. 

Itaque dnguli gyri rotas minutorum complentur eodem tempore, 

3 U0 60 gyri rotas fecundorum ; atque adeo dngula minuta prima divi- 
untur in 60 Icrupula fecunda, quicumque fuerit Automati motus, ac- 
celenins vel retardans. 

Quia vero expedit , & potifllmum intered hunc motum aequa- 
bilem fieri \ ut partes & partium particulas , in quas iplc dirimitur, 
ede queant menluras diei ^aris medias , olcillanti perpendiculo, liipra 
delcripto , fblerti artifido adjundb ell Anchora O P Q^, communi- 
cato motu cum perpendiculo eodem oldllans. 

Hxc verticalis Anchora chalybea , indurata & exquidte polita, 
cohaeret in O, llipremo axi V I, & imminet coronidis indar, ultimz ro> 
tasN N, quam llipra, rotam occwjiu vocari monuimus. Palmulas 
P / , Qjc \ks paletes) alternarim occurrunt dentibus ipdus rotae, quas 
gyratur juxta numeros, drculo ld;undorum adlcriptos , dve juxta litte. 

Z z ras 



LIBER II. 


•175 

tasu,x,y: facies nempe vel bafis fiiperior P r palmulae prioris & dex- 
trae P / occurrit denti r 5 f^ies autem inferior Qjv palmulae alterius 
finiflrac Qjc occurrit denti v , qui duodecimus efl pofl r. 

Quando hae palmulae ad dentes appellunt , in mutuo collilii cre- 
pitus editur , haud parum refbnus , prarartim in horologio» quod ob 
ejus Gtum, inferius appello ; auditur enim in toto atriolo, & in came- 
ra contigua , quando patet accelTus. Quia tamen occurfiis obliquo 
contingit , dens in hoc collifu non concutitur , neque retrocedit , ut 
in vulgaribus olcillatoriis , in quibus occurfu dentis & anchorae , ma- 
nifefh frauitur dentis concufllo , quae ab artificibus vocatur la brank 
de 1 'horologe. Manet autem dens impingenti palmulae contiguus, ma- 
netque tantisper immotus , ut apparet ex tantillii quiete indicis fecun- 
dorum , quae , licet fere inilantanea, lutfidt ad decernendum tempo- 
ris momentum , quo fcrupulum illud fecundum ablolvitur , & juvat 
ad genuinam ejusdem fcrupuli numerationem. 

Singulis itaque fcrupulis i^ndis horariis momentanee intermm- 
pitur defcenfus appenfi ponderis j cujus proinde nulla (equitur accelera- 
tio , alias continuo gravium delccnfiii communis : & nulla hinc inae- 
qualitas ad rotarum gyros transmittitur. 

Praedii palmularum bala P r , Q_v curvaturam habent ar- 
cuum circuli , ex O per P,r , <u, Q^delcripti , qui peripheriam rotte 
N N interfecat in r & v. Ad alterutrum ex hilce pundas dum per^ 
venit dens quilibet ejusdem rotae , detinetur ab interjedh occurrente 
palmula , gyrum ejus occludente adeoque tantillum Oditur, ut fupra 
indicavimus : & quidem in fine vibrationis a lente peradae , ufque ad 
(Ruentis initium. Iple vero dens palmulam, in occurfu Obi adhaeren- 
tem, non ita detinet, ut cum iplb quielcat; imo quicquid colMi &aOri- 
du retardat , per (libl^uenta impulfus abunde redintegrat. 

Quamprimum enim obtufus palmube angulus r , ve\v a peri- 
pheria rotae N N recedit, dens, qui detentus fuerat , denuo movetur, 
& motu fuo faciem ipOus palmulx lateralem & obliquam (fkbapemeni) 
r / vel V X impellit , ut & ipla recedat : perque hunc receflum , bafis 
altera oppoOtz palniulz ad alternum proximi Obi dentis occurfiim., 
accedat. 

Per hos fuccefllvos impulfus , qui per clavulam, axi ejusdem an- 
chorae adfiridam, & virgx lentis ofcillantis indudam , ipO lenti com- 
municantur , durat cum Automati motu lentis iplius olcillatio , quz 
afioquin ob acris praecipue reOdentiam brevi cedaret. 

In arcu orichalcico , capfie horologii fub lente adfhido , & in 
gradus decadaque minutorum divilb ‘, inchoata utrinque diviOono 
a linea media , Ove a pundo perpendiculi quiefeentis , habetur hu- 
jus integrae ofcillationis menfura 3* 30' horologio ', cademque fert> 
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que foc ih altero inferiori. Duo hxcOf^atdria interdum 4 vel 5 con* 
tinuis diebus in eodem fcrupulo iecundo conientiunL 

In tabula prxcedente profertur laterale brachiolum i </, flipra de* 
fcriptum,C<») quod ab externo manubrio, Hve parte inflexa vet^s eleva- 
tur, ut in dus defeeniu dens claflicus d impellat rotam KK, qux absque 
hoc impuliu quiefreret, dum per funem D d furlum trahitur appenfum 
pondus. 

Laminuh elafhca S T, pod brachioli elevationem refUiens , niti- 
tur in partem T infimam palmulx T Z , utrinque prominentis in axe 
by in vicinia nempe alterius intemz laminz A A, cui addridbm eflc in 
S laminulam eladicam S T ibidem monuimus. 

Duo teretes clavi ^ > i' limitant afcenfum & defccnfum brachioli. 
LiiKx autem, pundlas fignatz indicant ejus litum, quando ad quietenu 
vergit pud ultimum rotz impulflim. 

Iple vero axis b prominet dtra laminam A A , ut in hac podre- 
ma tabula, ubi apparet aptati manubrii , fcu veidis pars dextera bc, 6 c 
altera interna finidraque b dy qux attollitur, dum illa deprimitur, & in 
lamina frondipidi patefit aditus ad elevandum pondus horologii. 

§. n. 

ProJpeSuf rotarum , ad alteram horologii concamerationem 

jpeilantium. 

S I ab integra comp^ Automati unica demitur externa lamina fivca 
frontifpicii , habetur, ut in appodta tabula, profpeidus hujus ctmea- 
merationis contigux,inquaIlI.axisdive minutorum dtra internam verti- 
calem laminam A A prominens, aliis axibus, rotis ac tympanis motum 
fuppeditat } merito itaque dici poted in hac altera concameratione pri- 
marius. 

Huic axi quatuor aptad (lintconcentrid tubuli,(upra delcripti, {b) 
quorum heie annulares fblummodo fc^ones apparent. 

Eorum primo. Ove intimo, qui axi primario leniter adhxret,co- 
hxrcns interna rotula g g volvitur umili gyro , quo externus minuto- 
rum index ; ipla vero rotula g ^tat alteram b, fibi xqualem toti- 
demque dentium , ad partes opponi una cum ejus axe 7 & tympano 
vjr, utroque latente. Proinde rota / /, quam vocant borariam, tertio 
tibulo coniblidata, utpote a tympano vy impuUa , fimulque cum ea- 
dem rota progrediens limbus S t drculi horarii, quarto tubulo adhxren- 
bs, volvuntur juxta numeros drculi minutorum ; adeoque horarum.» 
numeri , ut in hac tabula 6,7,8 &c. ddem limbo S t incili , defeen- 

A a a dunt 

r») la. II. Sta. riii. cif. 11.$. n.f. i»». 

(bj Ltt. eh. J. III. f. 171. 
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dunt a dextra finiftram verfus ad indicem fixum , qui prominet in ex* 
cifa lamina frontilpicii* ut ibidem indicetur hora completa, & proxime 
complenda, (ive quziabitur. 

Rotula vero m n, firmata fiiper altera majore five horaria / /, cir- 
cumagit ad partes oppofitas lateralem rotam » w, qu* menjirita dici fb- 
Ict, & gyratur circa parvulum axem 8, lupra indicatum, (a) In radio 
quopiam hujus rotz menfiruz n n prominet normalis clavus o,qui quo- 
tidie circa meridiem pervenit ad quempiam dentem e annuli ierrati 
p qr, eumque promovet ad deTcenlum, dexteram verfusj ficque appa- 
ret in infinu fenefiella congruus numerus dierum menfis. 

Scholium. 

7 'Am pridem vultata erat h<ec circumruolutio annuli dierum menfis , ^ 
in iorolo^o nugeniano a/cendehat circuitu fecundorum ad indicem fi- 
xum: (b) hinc facile colligi potejl, diu quoque cogitatum fuijje de rota- 
tione circuli horarii. Placet vero artificibus , ^ ad ufitm commwiem 
expedit extare horarum numeros formet majoris, ^ Jiahili limbo incifos. 
Cee ter um nihil interefi, quomodocunque hora indicentur , a mobili ne in- 
dice, ut in civilibta horologiis, an a fixo , ut in hifceAjironomicir, quo- 
niam in horum ufu preteipue rejpici folet ad minuta , ^ fecunda boree , 
qua jam ante innotuerat, vel poft objervationem absque ulla ambiguita- 
te innotejeit. At non parum interejl fecundorum indicem non implicari, 
neque obtegi a grandiori horarum indice, ut initio hujiuSeUionis monui- 
mm. 

Jam vero fi libet rotarum & axium pofitum ac divifionem per- 
pendere, facili ratiodnio elicitur , i* Rotulam 50 dentium , utpote 
una cum indice minutorum ab eodem axe primario circumadbm, ab ea- 
que agitatam zqualem alteram^ h, totidemque dentium, nec non ejus 
tympanum vy lO dentium, fiios fimul gyros abfblvereper integram ho- 
ram. 

2* Eodem tempore, five fingulis horis, a tympano v y impelli 
IO dentes rotz horariz 1 1120 dentium, five duodecimam partem limbi 
circularis^* /,qui fimul cum rota// progreditur ad easdem partes j adeo- 
que integram noram ad indicem horarium fixum delcenderc in fingulis 
gyris indicis minutorum. 

3° Rotulam w » 30 dentium, utpote jundbm rotz horariz / 4 
in fingulis fuis gyris, five horis 12, impellere 30 dentes rotz menftruz 
»», dentibus to incili j adeoque integram hanc rotam menfiruam 
poft 24 horas fuum gyrum complere; proinde fingulis diebus a clavo o 
^ium fiiblequentem dierum numerum ad infimam feneftellam adduci. 

SebOm 

(a) Lii. ii. Sta. na of. u. J. «./. m. 
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TJm Wifira imprejpt eratAncbora Grabamiantiefcriptiot quumMeru- 
J la mem, qm noverat in hoc me argumento verjariy aliam Mediolano 
transmijit ejutdem Anchora defcriptionem , quam mihi nondum inno- 
tuijje reile opinabatur. Defumpta ejl ex edito JeniorisThioutii Libro, (a) 
quemnuperTaurini acquijtverat. Eam, prout ab EximioViromecum com- 
muni cata eJl, ad uberiorem argumenti bujut iSu/lrationem fubjici volui. 

„ (h) Fig. 19. cft un echa- 
„ pcmentkrcpos,pourlesPen- 
„ dules k (ccondes, cxecute par 
„ leSieurGrahamHorlogerdc 
„ Londrcs. La regie, que j’ay 
„ trouv& , & qui me paroit 
„ aflez convenable pour le for- 
„ mer eft d’eloigner le centre 
„ de 1’ancredela circonfcrencc 
„ du diametre du Kochet, com- 
„ me la figure le prclcnte. II 
„ faut placer fon centre lur la 
,, ligne perpendiculairc j cn- 
„ fuite diviler le Rochet cn 30 
„ parties, cn commenqant par 
„ la dite ligne perpendiculairc, 

„ &prendrelcsdcnts,quicon- 
„ vienent lemieuxfur un’arc 

„ d^ritdu centre de 1’ancrc, pour fbrmerlespalettes,&fiirc, que 1’a. 
„ guillc des fecondes ne recule point. Voicy comme cct echapement 
„ agit. La parde A vient, par excmple,d’echapcr. Cclle B rcrjoit 
„ flir la parde circulaire le choc de la dent du Rochet, la vibradon Cct 
„ failant. La palette s’enfoncc beaucoup dans la denture , qui cft aftcz 
„ profonde pour que 1 ’ anere ne touche pas le fond. La vibradon re- 

„ venant, le Rochet refte toujours immobile , & n’a d’adtion que lors 
„ que le plan incline' Ic prelentc k la pointe de la dent j pur lors la dent 
„ agiftantc oblige Tancre dc s’^cartcr , & en fichapant la dent c , frap- 
„ pe liir la &ce circulaire dc la palette .^ , & eft retenud jusqu’k ce que 
,, Ibn plan incline Ic prelentc j pour lors la dent du Rochet cefle d’ctre 
„ fixe, en luivant Tincline de la palate, ce qui oblige 1’ancre de s’ecar> 
„ ter de 1’autrc cotfc 

Ca echapement a la propricti d’agir avee fort peu de force mo- 
trice; de n’etre pas luiccpdble deschangcments,qui arrivent paria fuitcj 
ce qui fait qu’ il cft plus conftant que Ics autres k coniaver fa juftelle. 

L’ar- 

(a) THili Jt 1'Hiroltgtrit & trttiptt f*t V tmi i ttrit J74I. Tim. a.hi 4 lt. 

(b) ruf. iti. Ja gUt lytilt. 
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„ L*aiguille des (econdes refte fixeflir chaque diviGon,neIaquit* 
„ tantqucpourlauterfurun’autre. JecroisceCccnappementprcferable 
„ aux autrcs, tanC pour & (blidice que pour & limplidtd: cependant il 
„ &ut convenir qu’il a plus de frottcmenC que ccluia deux Icviers, parce 
„ que les Palettes ne (bnt pas formdes d’ une ligne de diredtion | imis com* 
,, me CCS fortes de Pendulcs font pcu de vibradon, ccttc augmcntadoo 
„ de frottcmenC ne pcut caufer de variadons (enlibles. 

In bac verjione latina libuit fenfum, potius quam litteram 

frofeepu. 

Fig. 19. indicat adionem LondinenGs Anchorx Grahamimat cu- 
jus palmulae immotam dedncnt rotam occurfos , ad lingula focunda 
horaria. Regula, quam inveni, quaeque ad id iads idonea mihi vi- 
detur, ea cft, ut centrum Anchorae removeatur a circumferenda ro- 
tae, tota hujus diametro, Gtque in vcrdcali linea per centrum qusdem 
rotx j ut fi^ra repraefontat Deinde focando perimetrum rotae in 30 
partes, inchoando ab eadem linea verdcali, fomatur dendum nume- 
rus conveniendor arcui, qui ab Anchorae centro deforibitur, ad for- 
mandas Palmulas , quibus obtineatur , ne index fecundorum quid- 
quam retrocedat. Ita vero Palmulae in dentes agunt. 

Quam primum Palmula v. gr. A evafic, altera B in parte foa 
concava excipit collifom dentis oppoGd, pergente vibradone. Pal- 
mula valde dclidit in dentium crenas, abumc profundas, ne fondum 
attingat 

Redeunte vibradone , rota femper immota remanet , neque 
agit , ni(I quando planum Palmulx inclinatum cufpidi dentis occur- 
rit Tunc dens motum reaflumens , Anchoram recedere cogit, & 
ipfa evadente , dens alius C collidit f^em convexam Palmidx A , 
retineturque usque dum planum ejus inclinatum recurrat Tunc 
vero dens rotx quiefoere definit , profequens planum idem inclina- 
tum, adeoque compellens receflum Anchorx ad partem oppofitam. 

Hujus Anchorx proprium efi agere per quam parva vi motrice, 
nequefubeflvariadonibus,quxaliasin decurfo condnguntj unde fit aliis 
coofiandorem efic in motus xquabilitate iervanda. 

Index fecundorum cuilibet divifioni fixus infiflit , eam non defo- 
rera nifi tranfiturus ad condguum. 

Anchoram hanc aliis prarferendam puto, tam ob ejus foUditatem 
quam ob fimplidtatem. Concedendum tamen cfl fridlionem ha- 
Ixre majorem ea , qux confiat duplici veifte , quia Palmulx formata 
non font ad unicam lineam dire^onis. Quia vero hujusmodi Pendula exi- 
gua vibratione ofoillant , hoc fiidionis augmentum nequit fenfibiles 
variationes inducere. 
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PARS IL 

De reliquis Horologu 9 Pendulo iriftrudUs, 

Quamquam duo Londinenfia Ofcillatoria , ejuadem Arufhirae , quam fufe de> 
icripfimus , ad temporis meafuram pro quolibet Obfervationum cafu fuffi- 
ciant t reliqua tamen, quae adfunt, Ixpe utilia funt, & adjumentum aliquod 
fubfidiumque fuppeditant. 

CAPUT 1. 

De Horologiis, hic Vienna conJhruBis^ 


§. I. 

Ofcillatoria y Londinen0uf plane fmilia. 

Duo pariter habentur ab hifce artificibus confeAa. Horum alterum in fpecnia 
fervatur, ad ufum quadrantum, tuborumque mobilium : alterum in inferiori 
Obfervatorio , in vicinia Quadrimos Borealis fiu Utrumqne dirigjtur juata 
Londinenfe contiguum. 

§. II. 

Horologium firuBurs mlgarii. 


H Oc vel ideo lubens rccenfto, quia in Specula primum omnium ad- 
hibui , & ulli deprehendi ab egr^o artifice fuifle conftrutSaim. 
Lentem habet exiguam , cujus olcillationes excurrunt ad arcus longio- 
res, quam in LondinenI2>us noflris, quibus locum cedere debuit. 

Cum iisdem tamen in mutuo adhuc , ubi nunc cxtat, detinetur 
conlmfii , ad annuncianda tempora obicrvationum , przdpue nodhir- 
na , opportuno ilrepitu aptati fiilcitatoriL Horas & earum quadran- 
tes Iblummodo pullat, quando provocatur trad» funiculo. 


§. 111 . 

Horologium fonans ad fmgula fcrupula, prima & fecunda, 

H Oc etiam adellc juvat, quando dedi Sodus, qui alta voce nume- 
ret Icrupula («ajnda. Ex auditu enim licet uni vel pluribus ob- 
Icrvatoribus profdjui numerationem, inchoatam ab elapib minuto pri- 
mo, quod Ibno duplid nundatur. Quia vero liiblidiarium hoc horo* 
logium non nili paucis horis movetur, ante tempus oblervationis aptari 
debet, ut primario conlentiat , protrahendo nempe vel contrahendo 
pendulum, donec aequa eadem prodeat minutorum duiado. 

CAPUT 
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CAPUT II. 

De Parijlenli Horologio Aquationis, 

D Iuma Solis revolutio, quae ab Aifaonotnis dies vera, flve naturala 
appellatur , incipit eo momento , quo centrum Solis ad Meridia, 
num pervenit , & in (equenti meridie completur, Solis centro ad eun. 
dem Meridianum redeunte ; licque habetur in Meridiano terminus fi- 
xus, ad quem aptiHime ref^ poillnt initium, & finis diei naturalis. 

Quia vero Sol non ad idem, ad alia Meridiani pundbt rever. 
titur: & quidem ad aliqua tardius, ad aliqua vero celerius, inconilans 
& vaga eit duratio integrz diumz periodi j eaque augeri debet vel mi. 
nui diurnis, & plerumque inaequalibus incrementis , aut decrementis, 
pro ut exigunt Eclipocx obliquitas, & excentricitas orbitx Solis 
annux. 

Ut huic inarqualitati meniurandx conlulerent Aftronomi , alium 
excogitarunt arquabilem motum, quem vocant medium, quo nempe 
fidhis alius quidam Sol , motu proprio in circulo y£quino£laali progre. 
diens, adeoque in qus plano , annuam luam orbitam defaibens , (in. 
gulis ^ebus motu mixto (ex communi nimirum & proprio) eandem 
drea centrum ^Equatoris , & una cum ejusdem plano , revolutionem 
ablblveret, rediens ad idem Meridiani pun^m, a quo pridie dilceU^ 
rat. A llmultaneo autem utriusque Solis , veri fdlicet ac fida digreflu a 
plano Meridiani, non nili poli aliquot menl« , ambo limul Meridiani 
planum , etfi non idem iplius plani pun6him attingerent. In hilce 
namque diurnis fida Solis revolutionibus tranfiret per Meridianum in. 
teger Aiquinodaalis drculus, & ipli concentrica integra Solis orbita, &: 
prxteren pars qusdem exigua 59' 8"> comparanda cum diurno motu 
veri Solis in Ecliptica. 

Porro fidx hujusmodi revolutionis duratio conllituit diurnam 
periodum temporis medii , cui aptari Iblent horologia oldllatoria , uC 
illud metiantur & indicent. At Iblaria reprxlentare debent tempus 
verum. 

Neque frullra fingitur hxc revolutio Solark media ; expedit 
quippe durationem ejus ad Icrupulum usque horz Idxindum, definitam 
cognitam, & ubique terrarum conflantem atque invariatam haberi. 

Habetur autem quam exadblDme per mumam revolutionem fi- 
xorum fiderum , qux funt totidem pun& Ijihzne coeleflis , ad hunc 
quoque ulum opportune conlpicua. Quum enim careant Idilibili di. 
urno motu proprio (liquidem motus annuus non excedit 51" circuli 
maximi) eoque magis careant diunxi motu in dedinationem , liquet 
eorum diurnam revolutionem non dif&rre Idilibilitcr a diurna revoiu- 
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tionc (pharr* cxElcftis j adeoque ad Meridianum redire cum iisdem JE- 
quatoris pundis, cum quibus pridie, vel pluribus aliquot antea diebus 
culminaverant. 

Quum itaque in fingulis diurnis revolutionibus fidti Solis tranf^t 
per Meridianum gradus iEquinodtialis circuli 360 59' 8" j in lingu- 

lis autem revolutionibus fixi cujuslibet fideris Meridianum patrant 
pratdle inte^r ^Equator five 360“ , patet tempus medium revolutio- 
nis diurnx mlaris ad tempus itidem medium murnx revolutionis fixi 
cujuslibet fideris clle ut 360* 59' 8" ad 360 , five ut 81203 ad 

81000. 

Ut itaque dies Iblaris media compleatur prxcife 24 horis cuius- 

E iam horologii, motu xquabili progredientis, revolutio cujuslibet m- 
c &x compleri debet horis 23 56' 4" qusdem horologii j adeoque 
diurna fixorum fiderum acceleratio , five prxcelfio reditus ad Meri- 
dianum , vel ad quemlibet horarium , confianter efle debet o** 3' 56" 
ejusdem horologii. Facile igitur hujusmodi horologium aptari potell 
tempori medio: facile quoque potefi examinari, an redlx aptatum fue- 
rit , prxfertim fi adfint tubi fin , dioptris inflru6U , ad fidera culmi- 
nantia & diurnis etiam horis confpicua dire^ , quorum aliquot fupra 
recenfuimus. 

Diebus autem &re fingulis diurna periodus hujusmodi horologii, 
tempori medio aptati, difim aliquot fecundis horariis per exceflum, vel 
per defei^m ab horis 24 diei naturalis. Hxcque diferepantia fuccefll- 
vis incrementis vel decrementis augeri debet ac minui , ut fiipra innui- 
mus , & hic repetere juvat , ne imputetur automati vitio neceflaria re- 
tardatio vel acceleratio horx duodecimx. 

Si etenim hujusmodi horologium die prima Novembris ( quan- 
do nempe Sol quam maxime retaret) incitetur ad motum , ut cum 
Sole conveniat, fequenti meridie tantillum dilcrepabit j quia Sol jam rur- 
Ius accelerans , ante 24 horas temporis medii Meriaianum attinget. 
Singulis autem fequentibus diebus hora 12'** five meridiana horologii, 
magis atque magis recedet a vero infianti meridiei , usque dum die ii 
Febr. anni fluentis , maxima retardatio excreverit ad 31' , five ultra 
horx dimidium, ^inde Sole motum fuum denuo retardante , difi& 
rentia temporis veri ac medii fuccefiive decrefeet, & hora 12” horo. 
Ic^i propius ac propius accedet ad momentum meridiei j donec iterum 
die 1“ Novembris conveniant. 

Quia vero plerumque utimur tempore vero poft meridiem vel 
pofi mediam no6bm , fare oportet, quantum ab hora Solis meridiana 
diflerat hora 12~* horologii, tempus verum indicantis : & hxc difi^ 
rentia vocari fblet axjuatio ipfius horologii } ea fiquidem dempta , vel 
addita, tempus medium convertitur in verum, vel fi opus fuerit, ve- 
rum permutatur in medium. For- 
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Porro hxc difiercntia dici potefl conferendo locum Solis medi- 
um, vel mediam ejus longitudinem cum afcenlione reda veri loci So- 
lis ; (iquidem quando longitudo media minor eft alcenGone reda,fub- 
trahi debet zquatio: quando autem longitudo Solis media excedit ejus 
afcxnlionem redam, xquado fit additiva. 

Ut vero hujusmodi fupputationum moleflta evitetur, adfiinC ta- 
bulx, quaditam temporis xquationem exhibentes ; & quidem duplici 
forma digeGx. In prioribus enim, die prima Novembris, lupponituc 

confenfus temporis medii cum vero j hineque habetur xquatio , pri. 
mum crefeens, deinde dccrelccns j femper autem fubtrarava. 

In tabulis poGerioribus, tempus medium ponitur quater in anno 
concors tempori vero: nimirum die 15“ Aprilis, 16“ Junii, 31“ Au- 
gufti & 23* Decembris, quoniam in hisce quatuor epochis vel in 
carum vicinia, hora duodecima horologii, tempori medio aptati, com- 
pletur in iplb meridie. Reliquis anni diebus tempus medium, alterna- 
rim vel prxcedit vel fluitur verum ; ita quidem , ut in meridie aberret 
infra quadrantem horz, quando maxime accelerat : & parum ultra 16 
minuta prima, quando maxime retardat j quamquam omnis hzc in- 
srqualitas ad tempus verum pertineat, ob celeriorem vel tardiorem re- 
ditum Solis ad Meridianum. 

Ad hodiernum perfcdliorris gradum nondum pervenerat horo- 
logium temporis medii, quando inGgnesAGronomi& induGrii Artifices 
cogitare coeperunt de horologio temporis veri componendo , quod ap- 
parentem Solis motum prolcqui poGn adeoque verum tempus, aaft 
medium fimul & verum oGendere. llluGris D“ du Fay, Parifienlls Ici- 
entiarum Academix fbcius, varia recenlet hujusmodi tentamina, quao 
hudari approbarique memerunt. (*) Ip^ vero nimia, & nimis compli- 
cata motuum compoGtioexpedbtum exitum nondum permUit; neque 
accuratior alia , facilior , aptiorque temporis menfura fperari poteG, 
quam per Gmplex hodiernum Olcillatorium 5 fi tamen contenti ^ vo- 
lumus immediata menfura temporis medii. Huic itaque Horologio ac- 
quielcerc confultum fiiit : atque fi cuipiam libet in eodem Automato 
tempus medium cum vero conferre, Mdi Iblet in lamina fiontifpicii 
curva Hiriana, (**)nunc ad Scitiorem & ampliorem ufum rcdatGa. 

Nimirum annulari mobili limbo, qui toum minutorum circu- 
lum concentrice cingit, iniculpti funt menfium dies: & laminx fion- 
rifpicii adhxrent duo indices fiiu. Ad horum alterutrum fi adducatur 
dies propofita, index ipfc minutorum oGendit accelerationem vel re- 
tardationem temporis medii j ut in fluenti deferiptione patebit. 

Ccc Scholium 

(• ; Memolret de 1 ’Acad. Kojraie det fgi e n c CT aaoje 1735, k 4M, pa{. Ibjq, 

Ibid. paj. ya. 
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f^EIs. Princeps Carolus de ArenherPy 
V nunc magnus Hannorsiee Bam- 
vius ^Fhmaricse kgionisTribumUf 
an. 1736 dum hic degeret in Ma- 
tbeji projiceret , liber ali ter hoc tequa- 
tionis borolemum Parijiis ad meum 
sjitm in OfficinaFaucheuerianacom- 
mitti^usquecapfam metaBico injint- 
iht, ^ opere vermiculato fplasdide 
ornari voluit. 

Lens ejus A Ubrarum^ofeiUatio- 
nem integram peragU prope Mjemip, 
Pondus appenjiim ibrarum 9 attolli- 
tur ope trocbleohe,ferreis aculeisafpe- 
riepojijhmlat dierum decades. Au- 
tomato a£ji elater ium ad pulfandat 
horas : reliquas internas partes attin- 
gere nihil refert, fedmagu expedit ad 
titulum aquationis tranfire. 

§ 1 . 

'JUobilis annularis limbus^ ia 

quo temporis aquatio indicatur. 

C irca fixum frontilpicii annula^ 
rem limbum A B D E(inquo 
tres indices C F, C A, C G ollen- 
dunc horam , minutum & lecun* 
dum temporis medii ) volubilis cft 
in eodem plano contiguus alter ex* 
ternus annulus A I L D» innixus 
circulari iaminx I H L, cui adhz* 
rcre cogitur a limbo interni annuli, 
ad id excavato. 

Mobilis hic limbus plusquam 
dimidiam partem liii ambitus den- 
ticulatam habet, ut ad gyrum im- 

E lii queat a dentibus occultz rotu- 
fub H, normalis ad laminam fron- 
tilpicii, ibi exci&m pro tianlltu eo- 
tundem dentium. 



Digitized by Googie 


DE ORGANICO APPARATU ASTRONOMICO. 


1 «; 


Axis hujus rotuix, ipll coniblidatus, detinetur a duobus fixis 
brachiolis, & in ipfis volvitur, quando clavis, axi fimulque rotz in- 
trula,manu gyratur. 

In hac gyratione clavus cylindricus p occultus, annulo mobili 
normalis , & ad pofticam ejus faciem adftriftus , percurrit crenam in 
drculari lamina excifam graduum i8o> & ultra. Dum clavus p de- 
fcendit usque ad axem rotulxliib H, vel ad alterum crenz terminum 
oppoOtum , limitatur utrinque circumvolutio limbi mobilis. 

Ipn circulari laminz I H L, in pofiica ejus facie adftridH funt 
duo indices I K, LM , dirc(5ti ad centrum C, & parum difllti a pla< 
no limbi annularis A 1 L E. 

§. II. 

Margines hujus mobilis annularis limhi. 

E X liac ejus delineatione patet dividi a concentricis arcubus in quin* 
que fpatia (ive margines , plerosque incompletos. 

In primo margine, qui fixo alteri limbo proximus efi , Iculpta 
lunt (ingula minuta prima horaria temporis veri ,* ied mimribus notis, 
quam alia contigua temporis medii, ut Acilius diftingui queanL 

Quando hzc minuta prima utriusque limbi, politione conveniunt: 
quando nempe numerus to', ad quem przdpue refpidtur, prxd> 
fe imminet fixo alteri 6o\ tempus verum & medium coincidunt. 
Si numerus 6o limbi mobilis evagatur ad dexteram horologii, tempus 
medium retardat; (i vero adlinilham, prout iconifmus c^bet, me» 
dium tempus accelerat rdjiedhi diumz fblaris periodL 

In (Ruentibus, fecundo & polhcmo margine indla fiint nomina 
menlium, aliqui ordine diredl», aliqui retrogrado ; prout numero- 
rum difiributio exigebat. 

Supernus index I K pertinet ad menln Martii, Aprilis, Maji , 
Junii & Julii ; alter infimus index L M Ijiedbt ad reliquos menies 
Augufb, Septembris, Odbbris, Novembris, Decembris, Januarii & 
FebruariL 

§. III. 

Dijlributio dierum in Jingulis menjdsus. 

E X arbitraria, quantum res patitur, politione fixorum indicum IK, 
LM, & ex datis in Ephemeride variationibus diurni motus 
Solis , elicitur in lingulis menlibus diftributio dierum , qui re£lx ad 
fupemum, vel infimum indicem, pro ut ad alterutrum Ipc^bant, ad- 
dud polFint. 

' 1 ° Namque quando Umbus mobilis ita (illieur , ut ejus punflium 

6o' live meridid veri , przcilc immineat horz XU. completae livc 
6o' horologii, comparent liib iisdem fixis indicibus quatuor Epodus 

Ccc 2 tem» 
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temporum secjualium ; nimirum liib indice fuMmo I K, dies 14 Apri> 
lis, & 16 Junu ; fub indice autem infimo L M, dies 30 Augufii, & 23 
Decembris j ut in Ephemeride v.gr. an. l724.C*)alfignantur. Datis 
itaque hisce locis, numeri dierum & nomina menfium in eorum mar« 
ginibus notari poterant. 

2" In eadem Ephemeride meridies verus dic i Martii ponitur 
12' 47" temporis medii. Quare illuc volvendo pundhun 60' limbi 
mobilis, index fixus I K ofiendic locum diei i. Martii: ad linifiram 
diei 14 Aprilis. Pergit autem a die i Martii usque ad 9 Maji accele- 
ratio ^lisj adeoque in Ephemeride retardatio temporis medii, nempe 
usque dum meridies verus contingat ii'‘ 56', a. m. Ad hunc itaque li- 
tum adducendo pundhim 60', habetur fiib eodem indice I K dies 9 
Maji: & eo usque diredlus ordo numerorum pro diebus Martii, A- 
prilis Sc Maji. A die 9. Maji ad 19 qusdem, perexigux fiunt varia- 
tiones. Hi duo itaque dies & intermedii , fere coinddunt in eodem 
radio ^ dies autem 19 poni debuit in mai^e lubje^, qui menUbus 
Junii & Julii communis eft. 

3° Poli diem 19 Maji tempus medium rurfus accelerat usque ad 
27““ Julii, nempe usque dum meridies verus contigat o'' 5* 50" p. m. 
Itaque li ad hunc litum adducitur pun^him 60", fubefle debet indici 
I K ipla dies 27"“ Julii: & ex revolutione limbi mobilis ad partem op- 
politam, live dextrorliim, liquet numeros menlium & dierum in hoc 
fecundo ma^e Iculpi dcbuifle ordine retrogrado, live a dextera lini, 
ftram verius. 

4* Poft 27 Julii tempus medium retardare incipit j ideoque lim- 
bus mobilis ad partem oppolitam converti debet, ut punitum 60' luc- 
cclTive appropinquet ad noram XII. horologii ; Sc pofiquam illam at- 
tigerit die 31 Augufb, ut in antecefium innuimus, ab ipU evagetur ad 
flnillram usque ^ finem Odbobrfs. Porro a die 27 Julii usque ad ini- 
tium AuguAi diurnae variationes exiguae, utpote firnul 8" «nihil fere 
alterant j itaque manente die 27 Julii fiib indice 1 K, Itib infimo alio 
L M( adquem tranlhindum fiiit) apparere debuit dies i Augulti, &: 
retrogradus efle ordo numerorum pro diebus hujus menlIs,duorumque 
f^uentium,* quoniam eo usque progreditur horologii reccfliis a vero 
meridie. 

Ab initio Novembris usque ad ii““ Februarii , tempus medium 
accelerat i proinde lingulis diebus gyrandus eft limbus ad oppolitam 
partem, five ad liniftram, ut pun^m 60' tendat ad horam XII, & 
ab eadem recedat poft diem 23*^ Decembris , usque dum perveniat 
ad 14' 50". Tunc enim lub indice L M apparere debet dies 8” Februa- 
rii , ubi fere terminatur evagatio pundti 60' ad dexteram ; quoniam 

in 
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in (Ruenti triduo variationes non excedunt 4 inunda horaria. 

Dies mcnfium Novembris, Decembris, Januarii usque ad 10"" 
Februarii, ordinem habent diredum in quarto margine, nimirum 
fub diebus prsrcedentiumOdiobris, Septembris, Auguili { fluentes 
vero dies ig", 23“*, & 28” Februarii occupant reliquam partem tertii 
marginis, & ordine retrogrado, quum poft ii"“ ejusdem menfis nova 
icquatur retardatio temporis medii. 

Poil finem Februarii cci&t uius indicis LN j ideoque reditut 
ad fupemum IK, fub quo tunc apparet dies i“* Martii. 

Si ad numerum revolutionum , & ad quamnam fiant partem at- 
tenditur j dux fiunt fub indice fuperno I K: & in prima volvitur ad 
fjniftram ab initio Martii usque ad 9““ & 19*** Maji prs annularis lim. 
bi graduum 102 ; contra vero piatur ad dexteram altera graduum 
63,3 die 19“ Maji , usque ad foem Julii. Sub innmo indice LMtres 
revolutiones contingunt : in prima tranieunt ad dexteram gradus 132 
a die 1'” Augufii usque ad finem Oi 5 k)bris j in f^nda, gradus ig9ad 
(iniflram , ab initio Novembris usque ad ii°^ Februarii > in tertia de* 
mum gradus 15 ad dexteram, usque ad finem ejusdem menfis. 

Hafbenus recenfiti funtdies, quibus addu6tisad alterutrum fi> 
xorum indicum, vel nulla contingit evagatio pun<% 60', five meridiei 
veri, ab hora XII horologii temporis medii, vel utrinque limitantur 
evagationes, qux alternarim progrediuntur ad dexteram, & ad fini» 
firam. Reliquos dies menfium, non fingulos ( ne oriretur confufio) 
fed intermediis aliquot omiflis, ut figura ofiendit. Artifex fuis quos» 
que locis appofuit, eo, ut opinor, modo, quo fiipra ufi fumus , eo* 
dem nempe, quem celeberrimus Fajnts Machinulx a fe inventx appli» 
cuit. (a) In ea quidem , ex duobus foliis chartx, denfioris ad hujus 
xquarionis indaginem facile prabili , flibjedhjs circulus, amplior , ut 
limbum (uum exerat, in prtes 60 (L^ifus reprzfentat minuta horaria 
temporis veri ; alter autem, fuper ampliore illo volubilis, continet in 
extremo luo limbo 60 minuta temporis medii. Qui fupereft interior 
margo, affignatur dierum numeris, & nominibus menfium t alia ta» 
men ordinatione, ut in ejus figura confpicitur. Sed eadem efl in ejus 
mobili circulo, qux in nofiro Faucheriano annulari limbo applicatio 
evagationis, qux defiimitur ex Ephemeridum tabulis, eademque ratio 
ducendi lineas dierum fiib utroque indice fixo, ut ibidem ex eleganti 
Machinulx deferiptione colligitur. Denique quo ad ullim , quando 
dies propofita fifhtur ad congruum indicem fixum, nihil interefl ubi» 
nam appreat xquario, in limbo ne interno, an in externo. Com» 
modius tamen appretin frontispicio ipfius horolc^ii, quam in fepo» 
raQ Machinula, ut Audior iplc fatetur, eam in fiibfidium proponens, 
ut absque fiimptibus haberi poflc hanc temporis xquarioncmcrflmderct. 

Ddd 

(11) Mimoira de tAttdemh Kojtie det teineti d rtrii fti, df. &• /cjj. 
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rufi ^fi qnadriemuum recurrunt eequatiomm numeri , qui an- 
^ ’ mmciahantur in tabuh Ephemeridum , ad dhuifionem timhi antm- 
laris adhibita ; proinde, Ji de minimis curandum foret, aliqua, etfi 
exigua , defiderari pojfet correSio in anno chfiimili , Jroe diverji or£- 
nis pqft biffextUem. Stfpcit autem aquatiorum temporis ab horologio 
per apprordrrsationem qftendi j nec enim ab autorrusto exigenda ejl in 
omnibus ea pracifio , qua obtineri potefi a calculo. 
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SECTIO IX 

qua rrferuntur quam plurium Jiderum trofu- 

/itus per Aieridiamm Vtennenfmy objervati 

Dievi^ 14“, 15“ Decembris Anm 1741. . , 


JcceJsmt in tabulas digejia intervalla temporis horum, 
aborumque trarsjituum. 

U Sutn hadlenus ddcripti Obfcrvatorii domcftid , & Apparatus orga- 
nici fpcdmine aliquo indicaturus, diu optaveram Triduum ob- 
fcrvadonum complere pofle, ad exemplum iliudris Roemeri. {a) Et 
quamquam tcmpdias adver£i vel iniobilis , hoc propoOtum ad plu. 
res annos differre coierit, Aivit demum circa finem anni 1741*^ cx- 
peifhita ferenitas, & confbtutio aeris, kre tranquilla. Favit quoque 
proximitas hiemalis Solftitii ; quoniam in noiHdbus longifllmis culmi* 
nant nobis afira quam plurima, & confiellationcs pulcherrimz , qua- 
rum boreales aliquz, ut Uria major, CafTiopea, Pericus, alixque 
bis in meridiano confpiduntur , mane nimirum ac vefpere , inter 
horizontem & polum , vel inter polum ac verticem. Favit etiam 
quodammodo publica temporum calamitas. Quum enim contiguas 
^iquot provincias invafiildic potentilTimi hofles , jamque imminens 
videretur hujus Urbis obfidio, cefiaverant&apud Epheebos aulicos, & 
in Academia nobilium Aufiriz, & in domefiica infiitutiones Mathc- 
fros i adeoque totus huic exercitationi Uranicx vacare poteram. Nul- 
la quidem in hoc triduo contigit Eclipfis Solis , aut Lunz, qualem 
Roemerus habuit in fuo ; (ed non defuerunt duz immerfiunes primi 
fatcllitum Jovis. 

Ad hanc Obfervationum iCTiem peragendam, Spccube prstferri 
meruit Obfervatorium inferius, contiguum Oquidem, & afccnfu non 
indigens, nifi pro fublimiorc acceflu ad infirumenta muralia. Et pro- 
fc6fo in hiemalibus hisce Rationibus longioris morz , refj}idendum 
erat ad benefidum fomadsj quz tamen fatis remota efi a tubis tcle- 
fcopicis,ut nec calidus vapor ad lentes objetfhvas afeendere, neque fu- 
mus camini a vento impulfus, turbare queat fpederum ingreflum. 

Maximam hujus laboris partem in me fufeeperam ; reliquas di- 
ftribueram domefHcis meis, quos ad nutum pradentes habebam. Ho- 
rum duo, utpote amanuenfa, praxim obfnvandi didicerant, & fi- 
dera noverant , fiJtem przdpua , & loca , ordinemque tranfituum. 
Duo alii erant idonei numerares alta voce ofdllationibus penduli, no* 
tandisque minutis fecundis, quz ab horologiis indicabantur in obler- 
vads tranfituum momentis. Hzc aliaquc ruditer, ut fieri fblct, ac 

Ddd 2 tumul- 
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tumultuarie notata in appcnia lamina lapidea una cum inventis altitudi* 
num gradibus, ipfe revidebam , priusquam obfcrvationum catalogo 
inlcrercra. 

Przter duo fuicitatoria, qine aderant, aliquis e famulis invigila^ 
bat excitandis, convocandisqueObfovatoribus, qui per intervalla bre- 
vi Ibmno induJgere jx)tucrant. Neque tamen omnibus limul manere 
licebat, led aliqui nebant excurfus ad Speculam , vel ut captarentur 
altitudines corrcfix>ndentcs , vel ob immerfiones Jovialium , vel in 
trandtibus planetarum, (iderumqu^rinue magnitudinis , utobfcrva- 
dones, atque horologia conferri pollent. 

Duo Londinenfia(Grahamiana) medio Solis motui, ut f^per 
cfle fblent, aptata, in hoc triduo, fiquidem hiemali, amboaccele* 
rabant, & quidem prima & fecunda die odh> fecundis, pofbema vero fe- 
cundis IO, quemadmodum innotefeebat in tranfitibus lucidx Lyrx, 
Caprx, Sirii, &Ar£biri, per tubos fixos. Malui tamen harc tem- 
pora corrigere, quam pendula protrahere !, ne motuum turbaretur 
xqualitas. 

Altera confuetaredudHo temporis medii ad verum, locum habe- 
ret folumodo pro planetis, proque jovialibus :& ex dads brevi calculo 
elici poteft. Pro tranfidbus autem inerrantium fiderum , fuperflua 
foret & inutilis 5 quippe noceret differentiis afcenlionalibus, quas me- 
tiuntur Aftronomi per gradus ^Equatoris , vel per horaria intervalla 
temporis medii. 

Verticalis di<e£tio Culminatorii, five inflrumcnti aculminatio* 
nibus( Galli vocant Vlnjirument desPaffages) confirmata fuit in prima 
nodte Tridui per altitudines correfpondentcs a Capne,ante ac pofl ejus 
culminationem. Simili examine per Solem, tam ante, quam poli 
meridiem diei 2'‘* Tridui, & per Sirium 2^ noikpofl Triduum, inno- 
tuit eandem dioptram telefcopicam parum deviare a Meridiano; flqui- 
dem ab eo declinabat minus quam 2" orientem verfiis. Eademque 
debuerat efle deviationis menfura, occidentem verfiis in boreali plaga. 
Declinabat autem 7", ut patuit ex habito examine per flellam >1 five 
ultimam caudx Urfx majoris. Paullo major hxc declinatio prodi- 
bat, conferendo reditus ejusdem Oderis ad Meridianum infra Polum; 
0 tamen exigi poterat, prxfertim hiemali tempore, integra ofcillatio- 
num Penduli xqualitas, & in numero & in menfura. (^ia vero hx 
minufculx aberrationes fub Polo, & in vicinia horizontis, vixfenfi- 
biliter turbare valent afeenOones redlas, qux fupra Polum , Ove in 
culminationibus defumi fblent, malui ea pauca fecunda negligcre , quam 
per inutilem corredtionem minimis immorari. 

Hoc qualecunque vitium Culminatorio remanferat, pofl tantil. 
Ium variatas hinc inde Axeos rotationis, & Dioptrx telcfcopicx pofi. 
tiones, quibus fruflra me fatigaveram in obfervationibus flelK jxilaris, 
& V.** f^ f in cauda Urfx majoris , ut xquales prodirent diflerentix 
afccnOonales in contiguis tranfitibus utriusque fideris, & fupra & infra 
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Polum. Quamvis enim con- 
tingat inflrumcntum exa- 
«fbe conftrui, & rcfte con- 
ftitui : lubricus & ambiguus 
cll tranlicus (lellz polaris, 
ob Icntiflimum ejus mo- 
tum , & longiusculam ad- 
hardonem filo dioptrico. 

Locus autem hic oppor- 
tune fibi vindicat recciifio- 
nem appendicis,utriqueCul- 
minatorio nofiro adjcdx 
poft Obfcrvadones Tridui, 

& poftquam Se^oII ,(a) 
in qua utrumque defcribi- 
tur , impreffi fuerat. Ufu 
liquidem adverteram , ad 
cvidentioremTuborum re- 
^ficationem ; ut nempe 
Dioptrae telelcopicx con- 
fhtuerentur normales ad A- 
xem rotationis, tutius quid- 
piam defiderari, quam 
fcnium Dioptrarum 
cium 3 hasqucporro non 
idoneas ad hujusmodi 
fidium inveneram, quia fjae- 
cierum angufhis aditus , vi- 
fionis claritatem imminuit; 
amplior autem, dire^fionis 
aberrationS admittit.Quarc 
frequentius inquirere tene- 
bar in fiderum tranfitus,an 
zquidiflarent ab obfervatis 
momentis altitudinum ar- 

a ualium, ante ac pofi eos- 
emtranfitus. Horum qui- 
dem fi plures habentur, ad 
examen addudh , iique in 
variis & valde diflancibus 
Meridiani gradibus, judica- 
ri poteft de angulo, rc6lo 
ne an obliquo, & Tubo- 
rum cum Axe rotationis Sc 
qusdem Axis cum Meri- 
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diano. Verum hxc omnia fimul una eademquc nc^le raro adrno* 
dum aflequi licet , & nunquam absque molcuia , pene incredibib*. 
Conlulcius itaque videbatur nxc duo examina dirimi , corumque pri< 
mum terrdlribus objedis, alterum cceleibbus alligari; ut rcoificatio 
progrederetur per numeros gradusque (iios. 

Proinde Tubum telc/copicum, qui fadllime appo* 

ni & amoveri queat, aptavi plano dioptrico H^G, quod per fila 
utriusque Tubi fixi AB & CD dudtum concipitur: & ro^aim efic ad 
horizontalem rotationis Axem demonfirant duo perpendicula, utrin- 
que demii&, fi conftanter congruant plano ipfi, edam inverlb ; ni> 
mirum & quando Tubus AB dirigitur ad Zenith , ut prxcedens ico< 
niimus ofiendit, & quando ad verticem convertitur Tubus alter CD. 

In pofieriore iconiimo appret infirumentum horizontaliter di* 
refhim, T ubo ejus fixo A B ad Boream, altero C D ad au (Irum conver. 
fo. Apparet quoque infirumentoappofitusTubusre<S^c<i//onrr, in* 
cluliis atque adrerruminatus annulis y, f, quorum utrique normaliter 
confblidati (unt duo coni truncatiQ &K,necnonT & S,indirc£him 
oppofiti, xquales & bini , drea eundem axem tornati ; ut pro libitu 
inferantur loculamentis Q. & T , ad eorum congruendam perfbrads. 
Duo hxc loculamenta, gnomonum infiar inflexa, laminis EF, &GH 
fic adflridla lunt, ut axes foraminum xquidiflent ab ipfis laminis , & 
prxciie fint in plano dioptrico, per fila dioptrarum du£lo, utlupra 
innuimus, ipfasque laminas bifecante. 

In utraque igitur hujus Tubi pofidonc , nimirum & quando 
coni Q. T loculamentis infiftunt, & litcrx y, f, annulis inlculptx, fi. 
tum h^nt redhim, & orientalem : vel^ando ab iisdem loculamen. 
tis fulduntur coni R, S, prioribus Q_, T opiwfiti , & litcrx y , fi. 
tum inverfiim habent, atque ocddcntalem , liquet conorum axes fore 
in plano E F G H ,* adeoque ad propofitum hujus tubi ufum , non aliud 
requiri, nifi ut ejus dioptra telefcopica conftituatur in plano per iplbs 
axes. 

Ad id porro cavus cft uterque conus Q., & R; perque centra 
bafium (ppolitarum, protenfum fifum dioptricum QJl, in communi 
lendum foco intra Tuoum conlpidtur. Stlocum occupt communis 
axeos conorum. Cylindricum autem lends objei^vx ioculamentum, 
excentricum efl adhxrend fiflulx. Tubo immerlx , qua circumvoluta» 
centrum lends addudtur ad planum per axes conorum. Id fadllime 
obtinebam collimando ad angulum remod paricds, vel fenefirx, aut tcdH 
&c. in borcali Suburbio , Tubo illuc in re6b pofidonc, ddndc in in- 
vcr& dirc6h). Siqux ut plerumque condngit , pofl inverfionem.» 
prodibat aberrado, fbdus volvendo fifhilam lends objedivx, promo- 
vebat ejus centrum ad Orientem vel Oeddentem , dimidio angulo ab- 
erradonis, ut fieri fblet; donec nirfus collimando ad objedum, ro. 
fpondens plaix) dioptrico , imago qusdem appareret in filo Tubi, ante 
ac pofl inverfionem. Sed jam ad Triduum. 
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Die 13. Decembris Anno 1741. 


g || 

! Nomina Stellarum. 2 » Qnadr. AuQr. 


B.I 




Alt. vifa A.l Quad. 6x0 B. I Altit.Bor. ICidminator. 
Gr. f ! "|Gr. • "|H. • » 


Lucida Pecici a 2 
Urfir min. 7 3 
In latere Perfei t } 


9 40 st 


90 41 4S| 9 40 46 

9 56 IO 

S8 43 o| 9 S 9 »3 


8t 18 o| 9 40 s» 

30 s8 30I 9 SS jo 
91 16 30I 9 59 26 


Plejad. lucida » 3I10 7 12 

ALDEBARAN a i|lo S 5 58 


6s 4 o| 
S7 43 o| 


lio SS 41 


CAPRA in tubo fixo 
fi 30 33 

fz llh 31 39 
f3 3 » 45 


II 30 
33 


44 

43 


87 29 


II 30 


30 45 

3 a 6 


92 30 90 


II 29 o 
32 9 

35 17 


PcsOrtoria R 1 G£L fi 
In comu V fi 
Hum. Orion. *v 
Orionis |* i J' 
Balthci i 2 f 

Hum. Aung. 


36 53 

44 38 

45 54 
53 39 


33 17 o 

70 8 45 

47 53 o 

41 17 o 


2IIX 
2|I2 
2 !2 


57 45 

2 22 

15 9 


40 24 4sj 
39 4 » 

86 40 


HUM. LUC. Orion, a i|ia 
In manu Aurig. 0 3|I2 


15 45 

16 40 


149 7 40I 

178 58 5I 


SIRIUS a I 
In tubo fixo 

l2 13 7 58 

f3 8 54 


13 


8 19 

9 ®3 


25 2S 15 


13 7 57<2 
10 14(3 


Cador a 2113 
PROCYON a l|l4 
Pollux ^ 2 14 


5 » 28 

I 13 
4 54 


74 12 55 
47 39 30 
70 24 55 


JUPITER 


.5 3 | 54 


36 

38 


59 

4 


S9 22 30 
diam 44 


Limb. fiip. 


15 36 42 
39 o 


SATURNUS h fill6 13 2 

fal 13 6 

f3l 14 IO 

In collo Leon. 1 16 40 o 


I 

S7 2 5S| Limb. fiip. 
62 S 5 «l! 


I 


1 16 10 91 
la 50 

I ^ 


Uris majoris 


0 2l 
a a| 


I / 

joris II e 
»11 . 
Uria nuj. IV i 2I 
Polaris a 2I 


17 

17 

18 


19 

21 

13 


41 

IO 

30 


80 27 30 

75 4 45 

83 4 30 


17 19 33 
17 21 3 


35 

15 


54 

50 


SPICA VIRGIN a 1I19 
Urfa majoris *j 

44 

58 

32 0 10 

19 

20 

46 

xo 

37 

21 

oeoo 

ARCTURUS a i 

20 

36 

I 






20b 36 28 f2 


37 

7 

62 19 90 





37 >5 f 3 


38 

13 







79 44 30 

46 8 30 

80 so 30 


18 

fiib 

19 15 48 


Voloni 


|I9 44 39 


lol 


|2o 34 37 

I 36 48 

I ^39 8 


Hac noiJe fiimehantur altitudines correfpondentcs jideris AUR. CAPELLM. 

Hinc ir«n(illlf. 

Dec. d. 13 8 I 33 54 40 o 15 2 44 iih 32^ 8"i 

32 8 

32 8i 
32 8 
3 » 8* 

32 8 i 

32 84 

32 84 


h 9 

99 

0 

9 

99 




8 I 

33 

54 

40 

0 

15 

2 

44 

3 

35 

55 

0 

0 

15 

0 

41 

5 

42 

55 

20 

0 


58 

35 

7 

46 

55 

40 

0 


5 <> 

3 » 

9 

49 

56 

0 

0 


54 

28 

XX 

54 

56 

20 

0 


52 

«3 

13 

59 

56 

40 

0 


50 

18 

x6 

3 

57 

0 

0 

«4 

48 

14 


Digitized by Google 




^ Die 13. Decembris Anoo 1741. Coelo fereno. * 97 St 

Eadem noHe ohferoahatwr immerfio /■" Satellitis 4 Jvois. 

1 $^ 9 II tubo pedum 17 Temp. vero. 

& 18 9 20 alioniboped. ig 


Sumebantur quoque Solis altitudines correfpondentes. 


Temp.iiied.ai 


die 13 


Altit. SoUs. 

Die 14. 

Meridies incorr. 

Correfi. 

t 

n 

0 

t 

n 


tt 

t 

tf 


t n 

4 

14 

8 

50 

0 

a 54 

9 

0 

II i 

Q 

0 14 V 

5 

49 

9 

0 

0 

54 

34 

0 

II t 


14 i 

7 

35 

9 

10 

0 

53 

0 

0 

13 4 

i* 

‘5 * 

9 

0 

9 

20 

0 

5* 

33 

0 

II 4 

0 

14 4 

10 

36 

9 

30 

0 

49 

47 

0 

II t 

u> 

14 * 

13 

II 

9 

40 

0 

. 48 

13 

0 

II i 

ta 

144 

»3 

45 

9 

50 

0 

h ^6 

39 

0 

13 i 

0. 

15 4 

15 

30 

10 

0 

0 

2 44 

531 0 

II * 


14 4 


Anno 1741. die 14. Decembris Coelo fereno & claro, Barom. 

Eranjttus Solis per Meridianum. 


Meridiana Filati. 

Appuir. aj 59 

Enc. o I 


fQaadr.ExoAuflr. 
»1 h 

o|*? S9 *4| 

331 o I 46I 


Alcit. viia. 
Gr. 

18 50 °| 
18 17 30' 


Tempore folari medio. 

Limb. (iip. | 

Limb. inf. I 


1 Meridies o o 

i6i 

mors 

a 

22 

diamaa 

30 

2 Macula 


0 

0 

10 

18 37 

10 

3 Alia 


0 

0 

21 

18 31 

0 

3 Plurea 


0 

0 

36 

18 31 

0 

1 

•d 

0 

0 

53 

18 39 

30 


6 . 


Culminator. | 
H. , , 

43 J 6 4iftf 
o 3 53f3! 


irel ja 3 1 in mkrom. Metidiea, o o 17 


& 


Eranjitus infidum aliquot Siderum ^ Planetarum. 


Nomina Stellarum. , 



LYRAfioh %<jf o 

tnbo &i o! a.yi i 
6x0 f; 1 $ I 


idr. 6x0 A. [Alt. viia A. 

/Jcr. / ,/jH. 


Qmi 

Temp. med. 


Quadr. 6x0 6. 
Temp. med. 


Alt. viTa B. 

I 

ilCr. 


Culminator. 
Temp. med. 
H- / /li 


59 

0 

1 


16 

35 

54 


80 ao ol 


AQU1L£ a tl a 10 34 50 o oj 

Cygni caud. a a| 3 4 37 86 9 10 


fi I 3 9 38 

VENUS fa I IO 44 

f3 I II 5° 


jUmb. fup. I 
‘ai s 01 


£1 ’ * ° 

fm| 10 31 


la 43 




OtPc]^ 

Aquarii 

Lacerta 


• 3| 4 

a 31 4 

« 4I 4 


3 

H 

5* 


»5 

«5 

19 


50 39 3o| 
40 14 Oj 


5* 14 


189 14 3°l 


In collo PegaG ^ 3 1 5 o ai 

In ecnu Peeafi » 3! $ • 43 

In pea. PegaG A 4I S S 


5» 17 
17° 40 
164 o 


ol 

o| 

o| 


Sequens 
FOMAHAN 
I. UrGe maj. 


!• 4 
a I 

j8 ai 


11. UrGe maj. 
Sebat PepG 
Markab PegaG 


a 3 

iS a 

a 3 


ft LUNiE 
Ea Limbus occid. 

f} 

com. 


9 

»5 


34 

3 


65 1 

IO 53 


»3 

33 


a 

38 


68 38 35 
55 36 45 


Ga 


37 

38 

39 
39 
39 


»3 

19 

33 

I 

50 


17 


5 »9 


J*L 

aa 


4 53 30 


|i6 o Ol 

1ai“ai“4o|5 i*~5ij 

* I 


aS 50 oiLimb. Gim, 
3$ 30 a5jUmb. inter. 


F ff 


5 *5 36| 
37 56||J 
30 I4| 

m. Ucicg» 




Digitized by Googie 


198 Die 14. Decemb. Anno 1741. Coelo Sereno. Barom. 6 

Tran/itus injifftium aliquot Siderum £5" Planetarum. 
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Die 14. Decembris Anno 1741. Coelo Sereno. Barom. -+ 

Tranjitus injigtium aliquot Siderw n ^ Planetarum. 
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Die ip. Decemb. Anno 1741. Coei, feren. aer. tranquillo Barom. 6. 
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) Die if. Decembris Anno 1741. Cael, feren. acr. tranq. Barom. + 6. 

Trmjttus infignium aliquot Siderum ^ Planetarum. 

o § iQuxlr.fixoAuftr.lAlc. vifa A.l (^adr. fixo B. J Altit.Bor» | Calminator. 
nina Stellaniiik Tcmp. med. I | ^wp. mcd. ( ITcmp. med. 

^s|H. f n iGr. • //|a ' u |Gr. ' "IH. < " 


LUN^ fi 6 17 38 

IJmb. occid. fin 18 43 

fj 19 46 

Como fin !? ‘l 


Cap. Androni. « a 6 23 42 

InfcdcCafliopc* ^3 

AJgcn. Pcgafi » 2 6 27 36 

IV. Urf» majori* «T 3 


Potaris 

<t 2I 

In cox. Calliopea: 

7 3I 

V. Urfz major. 

# 2I 


Subcing.Andromcd. /d 2i 7 22 
Sin. genu Cafliop. / 3I 


Corn. prcc. Arietis iS 3 8 
. Pes Andromedae ^ ai g 
I Lucida Arieti* « 2 I 8 


59 48 15 


I61 19 25! 
Iga SI 30' 
64 I 


I 6 15 


I 7 aa 36 
29 79 19 30! 7 36 27 


o 14 31 30 7 40 30 

75 49 30 8 4 ao 

45 8 53 45 8 4 »8 


8 

15 

18 

8 

19 

48 


H 51 15I 
81 43 o( 


9 48 

3 o 9 51 

4 o 


16 I30 s8 30I 9 47 s8 
30 I91 16 30I 9 s* 31 
I I 


„ Oculus bot. Tauri » 3|io 40 51 

Interoar.Sfocul.auflf. 8 sjio 41 56 js7 4 o 

"“OcuLTAURIAldcb. « i|io 48 5 [37 4S ao 


IO afi 43 


PES ORiON. RigcL a i|ii 
^ Io comu Tauri jd 2I11 
Hiim. prcced. Orioni* 1 1 1 

3fi 

38 

1 

46 

0 

|35 

170 

147 

17 

8 

53 

0 «f 0 

^ 1. Balibei /3 ii 

45 

3« 

41 

17 

0 

43 11. Balthei • 3 ii 

49 

53 

40 

24 

30 

13 ni. Balthei f 2 “ 

54 

30 

39 

41 

45 

Hanems Aurigx /B 3 I3 

7 

10 

86 

39 

50 


SIRIUS lah 

CQ^S^^fiai la 

59 

28 1 

intubo 13 

0 s & 13 

0 

d7 las 36 10 

fixo 

I a {3 

I 

31 1 


92 31 30 


II a8 43 


13 58 46 





























Die ly. Decembris Anno 1741. Coei, feren. acr. tranq. Barom. >+ 6, 

Tranfitus inji^iwn aliquot Siderum 55' Planetarum. 
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LIBER n. 
Nota in Triduum. 


C Inferendo tranfitus eorondem Cderum , etiam in tiibb iixiSi invenitor ac» 
celeratio diurna , fspe uno alterove fcrupolo fecundo temporis aberrans. 
Id porro , negledis in redudione penduli accelerantis minutiis, defeAui for» 
tuito attentionis in numerandis , vel indicandis ofcillationibus , undulationi 
aeris & fiimo lamMdis , appulfum fpcciei frequenter turbantibus , aliisqoe Cali- 
bus, pene inevitabilibus imputandum ell. 

1. Addendo tamen intervalla tranlitnum , diverfomtn {Idemm primx no> 
tae , poft lucidam Arietis usque ad ejus reditum , prodit diurna, fere integra 
fiderea periodus. 


Tranfibant enim 
h , 


die 14 


die 15 


10 

10 

11 
I? 
16 

19 

30 

8 


Lucida Arietis 
Oculus Tauri 
Opta 
Sinus 
Regulus 
Spia Virginis 
AtSurus 
Ludda Arietis 


Intervallo. 

k # M 


aS 

36 

3S 

30 

16 

46 


t 

36 

48 

17 

36 

IO 

S5 


83 56 } 


Lyra non apparuit in Culminatorio ; 

Fomahan femel tantum obfervabatur ; 

Adeoque in hoc examine omittebantuf. 

3. Nec erat, unde omnia feliciter confpiratura confiderem ; neque cur 
alios cxpedarem hujus Tridui fru^s , nifi domeibcos. Horum vero praeci- 
puus futurus elle videbatur index idoneus, ad libitum fuccelfive ampliandus, & 
non parum utilis ad praenuncianda tempora horum, aliorumque tranfituum. 

Quum enim in menfium initiis parari folcat tabella pro quotidianis culmi» 
nationibus aliquorum fiderum , vel ea brevi calculo elici queat ex annua Pari» 
fienfi Ephemeride Aftronomica, (4) liquet, ex notis aut obfervatis, pro Ut res 
tulerit hifce tranfitibus, facile innotefeere fequentes alios: fi nempe intervalla 
eorundem addantur tempori tranfitus prxcedentis. 

4. Hinc orta eil fequens buervMSorum Tabula, digefta in 8. feries , qua: 
incipiunt, & terminantur hoc ordine. 

t. a tranfien Lucidae Arietis usque ad Capram , intemllo - . 3 

II. a tranficu CAPRS ad SIRIUM , intervallo . • i 96 

III. a tranfitu SIRII ad REGULUM, intervallo - - j 80 

rV. a tranfitu REGULI ad ARCTURUM , intervallo • • 4 9 

V. a tranfitu ARCTURI ad ANTARES , intervallo • - 3 9 

VI. a tranfitu ANTARES ad LYRAM , intervallo - • 3 14 

VII. a tranfitu LYR£ ad FOMAHAN, intervallo - - 4 14 

VUl. a tranfitu FOMAHAN ad lucidam Arietis, intervallo ■ - 3 9 

Summa IntctvallomD, feu diurna Periodus 33 56 

f. Pro terminis harum ferierum, eximie conveniebant primaria fidera , 
prsfertim Capra, Sirius, Arclurus & lucida Lyrs, quae aliunde quotidie, nifi 
nubes impediant, obfervancur in Tubis fixis. £ht reliquis aptiora videbantur 
ilia , quorum tranfitus neque nimis remoti funt , neque nimis contigui. Quare 
prxtereundo Aldebaran, RigeI, Humerum Orionis lucidum, Procyonem , fpi» 
cam Virginis, & lucidam Aquilx, accerfenda fiiit lucida Arietis, quamvis in- 
ferioris ordinis , utpote media inter Fomahan, & Capram. 

6 . In» 

(a) Cnaiijma dn ftr t trir. dr t jUti. 4 i 4 Sciatm. in t. 
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DE ORGANICO APPAPATU ASTRONOMICO. aoj 

6. lQtervtIIaTraDriCuam,qux habemur in tertia columna feriemm fequen- 
tis Tabui», prodibant ex obfervationibua Tridui, aliisque propriis praecedenti- 
bus, aut fubfequentibus : & quidem non curando de fcrupulis horariis fecun- 
dis, quia prima fufficiunt ad praemonendos Obfervatores , qui folerter tempora 
indicata prsvenient. 

7. Pro feleftis quibusdam fideribus , quae nobis non occidunt , neque 
femper occultantur a vaporibus horizontis, omittenda non erant intervalla infi. 
inorum tranCtuum. Horum fiquidem ufus, & frequens & multiplex eile con- 
fuevit. De differentiis intervallorum , infra dicetur. 

8. Ad invenienda loca Tranfituum ; ut nempe Tubi ad ea dirigi queant , 
adfunt in quinta columna eorum Altitudines vifae , quae obfervationibus inilitu- 
endis conveniunt magis quam Verae ; magis etiam expediunt, quam iiderum De- 
clinationes ab iEquatore : nraefeitim pro data elevatione Poli, proque Qua- 
drantibus, aptatis ad capienaas altitudines fupra Horizontem. 

9. An^i frve arcus harum Altitudinum , dantur in gradibus & minutis 
primis ; neque fequitur fubtilior divifio , quae incommoda & inutilis foret ad 
propoiitum ufuro t quia pauca fecunda , convenienter omiffa vel addita , pa- 
rum admodum variare queunt directiones Tuborum. Neque refert ,ubinam in- 
tra Tubum appareat imago fideris obfervandi : dummodo appareat, & non val- 
de procul a linea fiducix, quae ad ipfam, pofiquam Tubus hrmatus fuerit, de- 
bet adduci. Nec enim attenditur ad altitudinem jam definitam; fed ea per ob- 
fervationem definienda, vel examinanda fufeipitur. 

10. Addidi tamen in quarta & fexta columna diflerentias Intervallorum 
& Altitudinum ad annos 60 cum earum notis, additionis vel fubtraClionis. 

11. Hafce differentias brevi calculo elicueram ex noviflima Tabula Cafli- 
niana, (a) vel ex ampliflimo Flamfrediano Catalogo, {i) Sidera enim omnia, 
quae oiim omnino fixa putabantur, hocque titulo a Planetis diftingui adhuc fo- 
lent, inerrantia quidem funt, ob conflantem latitudinem, five dillantiam eorum 
ob Ecliptica, eandemque fere omnium configurationem vifam ; fed motum ha- 
bent, etfi lentiffimum in longitudinem. Hinc fequitur, poflplures annos augeri 
fenfibiliter Afcenfiones redas , fere omnes, & variari diflantias a Polo; pro ut 
fiderum loca referuntur ad hsc, vel ad illa loca Zodiaci. Nimirum in fignis de- 
fcendentibus S, fl, n|, t>t, H, augentur fiderum diflantias a Polo ; adeo- 
que minuuntur altitudines auflrales, pariterque boerales inter Polum ,& Hori- 
zontem ; fed augentur inter Polum & verticem. In fignis autem defeendenti- 
bus >,SB,M,V,W,3l, contraria omnia contingunt. 

IX. Quando itaque incrementum Afcenfionis reflas , competens tempori 
dato poflEpocham, idem fuerit pro ntroque fidere, fequente videlicet ac prte- 
cedente , non variabitur Intervallum tranfituum. Si autem majus fuerit incre- 
mentum fideris fequentis, augebitur Intervallum ; fi denique incrementum fue- 
rit minus, intervallum quoque minuetur. In utrt^ue cafu , differentia incre- 
mentorum dat differentiam Intervalli ; & quidem in primo cafu additivam , in 
altero fubtradivam. 

13. In noflris hifce feriebns duo folummodo habentur fidera, quorum 
Afcenfiones reCl» minuuntur : nimirum j8, & y Urfe minoris. Pro utroque, 
fnmma decrementi & incrementi Afcenfionis recl® Reguli , dat differentiam 
Tranfituum fubtraClivam. 

14. Quare intervallo tranfitus dati fideris, addendo vel fubtrahendo ejus 
differentiam , aut partem proportionalem , prodibit Intervallum correAum ad 
annum datum; V. g. Intervallum tranfitus humeri Aurigs /3 pofl Capram , inve- 
nitur 44' , ejusqne differentia fubflracliva x' pro annis 60 ; itaque anno 1778 
Intervallum hujus tranfitus, erit 43'. 

G g g X if. Si 

(a; Tti. IXIX. /. i4t. (6) lim. lll. Bifi- Cmhf- 



LIBER n. 


«04 

if. SI vero quaeratur ad annum datum , Intervallum tranlin» cujuspiam 
fideris poli tranfltum alterius cujusUbet prscedentis , in eadem ferie; pollquam 
correai fuerint ambo Intervalla per eorum partes proportionales. Intervallum 
minus a majore fubtradum , relinquet Intervallum quxCtum. v. g. poli luci- 
dam Lyra; tranfeunt lucida Aquilae a i , & lucida Cygni a x , Intervallis 6', 
& 4' j funtque differenti* Intervallorum i , & o i adeoque Intervalla 

correfla i'* n , & 4'; itaque anno 1795 tranilbit lucida Cygni poli luci- 

dam Aquilae intervallo Si- 

16. Si denique lidera fuerint in diverCs feriebns, primo inveniatur utri- 
usque Intervallum in fua ferie : deinde ferierum Intervallum , cui addendo In- 
tervallum Uderis pofferioris , & a fumma demendo Intervallum anterioris, ii^ 
notefcet Intervallum quaefitum : v. g. Incids Aquil* poli Procyonem ad annum 
i7yo. Itaque in ferie III. invenitur Procyon [>olt Sirium Intervallo fi' ; Lyra 
poft Sirium 8'' 31's lucida Aquil* poli Lvram i** 10' 5 adeoque poli Sirium 

41': & dempto Intervallo Procyonis yx’, remanet Intervallum lucids Aqui- 
lae poli Procyonem , 8* y o'. 

17. Porro haec omnia de quaerendis Intervallis TranGtuum , difta fint non 
Aftronomis, fed AmanuenGbus, ad quorum ufum fubditur fequens tabella pro 
Intervallis Serierum. Defeendendo enim in columna verticali fideris proce- 
dentis, v. g. Caprae, usque ad Horizontalem fequentis Gderis v.g. Lyr*, in nor- 
mali concurfu, uve in communi areola invenitur Intervallum tractus Lyrc poli 
Capram, li*" »8'. &c. 


Differ, 
afc. ce- 
ad 
60. an. 

Siderum, a quibus 8- ieries inchoantur, Intervalla Tran* 
fituum , & Altitudines vifx fupra Horizontem 
Viameorein. 

Dificr. 

aitit* 

60. MU. 

J' 

# LUCIDA ARIETIS Alt. 64" i/ 

18^ ad. 

4 ' 

3 ” S' 

CAPRA Alt. 87» 39' 

e ad. 


4 4 » 

ik 36^ 

•)(. SDUUS Alt. 35° aff 

m 

3' 

8 I 

4 56 

3 ‘k/ 

# REGULUS Alt. 55» 

iff- 

3' 

13 10 

9 5 

7 »9 

m 

ARCTURUS Alt. 6a» ig' 

18' £ 

4 ' 

14 19 

m 

9 38 

6 18 

m 

♦ ANTaRES Alt. 16® 

m 

a' 

t6 33 

13 3 $ 

XX 

8 3» 

4 »3 

ai» 14' 

>|c LYRA Alt. 
go° s</ 

^ ad. 

3' 

30 47 

17 43 

16 6 

13 46 

8 37 

6 sS 

4 >‘I 4 ' 

FOMAHAN 
10» ya' 

acf id. 


23 

30 51 

19 ty 

IS ss 

II 46 

9 37 

7 «3 

* 

3 ‘ 9 ^ V 

I8' ad. 
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DE ORGANICO APPARATU ASTRONOMICO. aof 

18. In prima hujus Tibellx columnai differentis Afcenfionisrefix, ucpote 
parum diverfs , non alterant integro minuto ance annos do. intervalla tranli* 
tuum, niC Lyrx; adeoque in ipfius Tabellx ufu negligi queunt. 

19. Redeundo ad Triduum : piures occurrunt eorundem bderum alcitu- 
dines vifs, non parum variantes. lils quidem fumcbantur promilcue a nie vel 
a meis ; plerumque definiendo per ceffimationem dena, vel quina fcrupula fe- 
cunda graduum, quia in tam longa obfervationum ferie non vacabat uti Micro- 
mecris. Proinde harum inxqualitacum pars aliqua feflinationi nimis, acumini 
(Kulorum divcrfo , aiiisque cafibus adfcribi poterat ; pars autem reliqua & 
major, variationibus refraftionum imputari. Certe d. 7. Novembris anni elapfi 
1744. nofle piane ferena , vifx altitudines Caprs, Rigel, Cornu Tauri, trium 
Balthei Orionis, ejusque humeri utriusque , nec non humeri Aurigs , invenie- 
bantur integro fere minuto minores confuetis. 

10. In tranfitibus per Tubos tixos quum manifeftius appareant hujusmodi 
deviationes a priftinis altitudinum lineis , etiam poft brevia dierum intervalla , 
liquet eas aptius convenire diverfis refraciionibus , quam fortuitis erroribus , 
aut latentibus vitiis Infirumentorum ; magis quoque quam lenciflimo fidcrum 
acceffui vel recelfui a Polo : magis denique quam llderum Aberrationibus , a 
Celeberrimo Bradleyo nuper inventis, quas ipfe fucccflivs propagationi luminisy 
fimulque motui Telluris annuo, ingenioMime aptavit, & in fyllema quoddam 
redegit. 

11. Quoniam ftcila Polaris quotidie, nili nubes obflent , bis apparet in 
Tubo Quadrantis Borealis fixi , ad ejus utrumque tranGtum direflo, (quando 
etiam alteruter circa meridiem contingit , aere prxfertim poft piuviam limpido) 
habentur ejus altitudines fupra , & infra Polum frequentius , quam reliquarum 
circumpolarium. Ex recenfitis in Triduo, elicitur elevatio Poli vifa fupra ho- 
rizontem Viennenfem gr. 48. 13. min. & zEquatoris elevatio gr. 41. 47. min. 
Hinc patet, quomodo liderum altitudines , in fequentibus feriebus notate, cui- 
libet elevationi rEquatoris aut Poli , ad obfervationum ufum , aptande Gnt. 
Pluries quoque conferri queunt ejusdem Polaris evagationes vifx, que in tem- 
poribus contiguis, competunt refraflionibus: vel que in remotis , debentur & 
refrafiionibus , & annuo to. fecundorum acceffui ad Polum. 

aa. Hifce demum notis addenda eft fortuita corregio , que contigit Qua- 
dranti Auftrali Gxo inferioris noftri Obfervatorii. Manferat ille usque ad an- 
num 1743. reclinans ab horizonte centri uno minuto , boream verius , ut in 
ejus deferiptione indicaveram ; (*) fed poft fafiam eo anno excavationem ter- 
re , pro conftruendo fubterraneo defcenfu ad mediam Propugnaculi alam , 
tantillum fubfedit vetuftus paries domefticus , & murus lateritius ipG fuperad- 
ditus, & Quadrans in hoc mmatus ; feliciter tamen, ita ut punflum gr. 90. ad 
verticalem radium redierit ; quod repetitis examinibus adhuc conGrmatum re- 
perio. Alter autem Quadrans Borealis, eidem vetufto parieti aftixus , ubi ter- 
ra profundius effodiebatur, magis etiam fubfidere debuit ; ita ut perpendicu- 
lum a centro pendens, quod antea recedebat femiminuto a punfio gradus 90 
auftrum verfus , poftmodum ad boream tranfierit in receffum femialte- 
rius minuti Compages tamen utriusque Quadrantis integra man- 
£t & prorfus illefa. 


H h h Prif- 

O fK- »»• **»/• ; . 


Digilized by Google 



Pradpuarum inerrantium Stellarum Ordo 

ef intervalla Tranfituum per Meridianum 
pro ineunte amo 1745. eS 60 Jequmtihus. 


Nomina Stclbrum. 
Poft Lucidam Arietis. 


(/> Fa bafe Tnangali 
3.1 In collo Ceti nova 
^ |Media In ore Ceti 
In dextro huiLcro Perfei 
Ceti Mandibula 
Caput Medulie Algol. 



|g 2 | Inter- I Differ. | Altit. vi& | Differ, 
js^l valla I ad (fupra horiz.] ad 
I S? j;'jTranrit.|annos6olVjenncnrero.iannos 

h / f Gr. / / 

|iS 4 il z ad|75 32 ' 

0 3 14 37 39 A.| 18 

|7 ^ 38 1 ad|43 yr A.| 13 ; 

1 3 53 185 43 B | >5 <• 

«2 56 [44 51 A. IS 

;8 2 58 I adiSi 44 A.| 15 


58! 4 *'■ I33 *5 B- >5 '■ 

I 13I I ad|89 16 B. 14 f. 



^ poplirc Perfei 
^ Prima Hyadum 

? Inter nares 8c oculum bor. Tauri 


S Oculus borcalis Tauri 
'inter nares & oculum auftr. Tauri 

'Oculiis auftr. Tauri Palilic. Aldcbaran 
.CAPRA , five Auriga Capella 


Pes Orionis RIGEL 
Cornu boreale Tauri 
^^_iOrionis humerus pracedens 
In manubrio culis Orionis 
Bilthci Orionis 
49 “ Cornu auflrale Tauri 


f-,'Praccdcns gladii Orionis 
> II. Baltbei 

^ Lucida in capire Draconi s fub Pol o 

^ III. Baltbei Orionis 
:Gcnu fequens Orionis 

49I i Hurocrus Auriga 

40 ^ Orionis humerus Orient. Lucidus 
43 lA In dextro carpo Auriga 

in capite Dracon. Lucid a fub Polo 

43 5 1 » Caftoris 
^ ^ Sequens in pede Caftoris 

48 “i In genu Siru 

In pede dextro Caftoris 
«Si’' In pede boreali Pollucis 
In genu Caftoris 


i' 3 
} 1 

1 3 ij 
1 I 39 
I 44I 

1“ 4 

I 58! 


|88 44 B. IS 
|6s s A. 12 
172 53 A. II 
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Nomina Stellarum 
Poft SIRIUM. 


I annos 6oiVi'cnneorciii.|adan. 


Sob alvo Siru 

lln gena reqtientc Pollucis 

Borcalis in coito Sirii 


In dorfo Sirii 


In ineutflc Pollucis 
In coUo Procionis 


Caput Caftoris 
Procyon canis minor 


^ In dexrro humero Pollucis 
^ Capue Pollucis 
> m cauda cancri 


n In pofter. auftrali crure cancri 
clAfellus borcalis in cancro 
^ Alcllus auftralis in cancro 
^ Cygni lucida in cauda fub Pol. 
I. in fin. anter. pede Uriae maj 
In forfice Cancri 


p|ll. in fin. anter. pede Urlc majoris |x 4I 2 loj 


Cor Hydrae 
Oculus Leonis 


Aullratii in collo Leonis 


IrEGULUS cor Leonis 


Borcalis colli Leonis 
Sequens in coUo Leonis 
1. liris majoris 


C 3. Corvi in ala fequence 


4. Corvi 10 pede 

Oiliopec io pedore 

Auflralis in cing. vel fub (hopb.Virg 
Polaris excrem. caudae Urfae minoris 


Cafliopex in Coxis 


V. Urfe majoris in edud. cauda: 


Borcalis cinguli Virginis 


9 

C Ala borcalis Virginis. Vindemiarrix t* 3 


C Ultima alae aulh. Virginis 
^ In finidro ^enu CaOiopeae 
Spica Vir^ots 


VI. Urfae majoris fecunda caudae 
Sequens in cingulo Virginis 


In dextro genu Cafliopeae fub Polo U 


VII. Urfae majoris , extrema caud 
In finidro crure Bootis boreal. 

In flexu caude Draconis 
I ARCTURUS ioccr femora Bootis 


Extrema alc auftralis Virginis 

/3 

i 

I 
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0 

A. 20 
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111. Uris majoris 
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Calliopea: in medio ledis lub Polo 
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4V. Uriie majoris 
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2. Corri in ala dextra 
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In dorfo Leonis 
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In cauda Leonis 
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Nomina Stellarum 

Poft ARCTURUM. 


In /in. bnrocro Bootis, 
b calcaneo Boocis 
In |>enzoiDate Bootis 


Poft Ar^hirum.)' 


In lance aiiftrali Ubrc 

In dextro humero Perfei , fub Polo 

In forcipe auftrali Scorpii 


08 2 . 


bter - 1 Differ. I Altit. vifi 
valla I ad jfupra horiz. 
Trannt.|annos6o|Viennenfem. 
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56 38 A. 
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i.b humero Urfc minoris 
In lance boreali Librae 

fi 

fi 

>\ 


481 4 
59 l 
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2 

B. 

A. 
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In dextro humero Bootis 
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A. 
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Io latere Perfei lucida , fub Polo 
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2 
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>7 

B. 

13 
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Sequens Uncis aufttalis Ubtc 
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1 
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51 

A. 

13 
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Sequens lancis borealis Librx 
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A. 

>3 

t_K 

Corona Borealis 
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In alligamentis Librs 
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A. 
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Ultima lancis borealis Librc 
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Lucida Sctpemis 


« 
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jln brachio Librs 


) 
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A. 

12 
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Auftralis in fronte Scorpii 


T 
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Sequens in collo Serpentis 

\y 

31 
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Media ftontis Scorpii 
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Frons Scorpii 
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b fioiftra manu Serpentarii 
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IStquens I» 3I » i[ |57 45 A.j 9 

In dcxiro brachio Herculis I 7 3l a 7 |6i 33 A.| 7 

IaNTARES cor Scorpii |« i| 2 9I i ad|i6 o A.| 9 


Poli Aiuarcs. In dext. huin. HcrcuUs 
I In {;enu przccdcme Serpentarii 
' in cauda Scorpii 
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In Sinillro latere Herailis 
In genu renuente Serpencarii 
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Humerus dexter Sagittarii 
In jugimentoLpre, pricedens 
In dextro bracnio Sagittarii 


In jugimento Lyrx, Icquens 
Sub cauda Aquilae 
Borea quadrati Draconis 


A dextro hum. Aquile informis 

In Ore Cyeni 

In Sinillro humero Aquilx 
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CORRIGENDA. 


f«. If». 
>6 3 


CFQ:, Itp CPL. iliJ. m in eodem , ip in eodem. 

SI acenbus, /tp acubus. 

S7 A & B, Meridiano fiunt, /egt A ficB a Metidiano , 6nnr. 
ao contnfibis, kp contafiua 

s} rcpreleouc, /ep tepczlencat. , 

4 anteriori ejus , /ep anteriore P ejus. 

} jiU. Tab. 1. fig. 4. iild. clavi cylindrici Oo, iijtcbvi cylindrici Qo, Nn. 

g Fiftul* Ai Cc, /rp FiftuUe < & r. 
a utriusqnc, /fjr utriusque 

3 Axium, lep Axis AX 

g iufirumenti , /ep ingrumenti 

ao SMPNNR, /ege SMPNR 

14 per Schol. II. /ep Per Schol. (V. 

95 in fi». 8 , /ep In fig. 9 

37 in figura denique 9 ambo fidera cnifflinant inter verticem : fle, ^ tn 6 ^ denique 
g ambo fidera ciilminant inter verticem & .^quaioceni. 
q Per Schol. II. Theor. II. /ege Per SeboL IV. Theor. I. 

S4 FK rempore per MG , /ege FK -»• tempore per MG 
36 fixorum lideruni F fle I , /ege fixorum fiderum F fle G. iUJ. im meirg. fig. 5 , 
fig. « Se 6. 

39 FN fle IM, FN fle GM 3 M S 

39 per 3 KN 3 MS, /ep per s KN -t- Gl 3 MS 

sg *+ a IL /ep M- 3 MS 

39 per 3 KN -+ 3 MS, /e^per 3 KN -t- aGI. 3 MS, five per 3 RT -*■ GL -t* 

MS. ergo F ad G, S ad T, tempore per 3 FN -t- 3 MS q. e. d. 

cap. 1 V.§. I. in mjtrg.etddty Tab. ViU. fig. 10. 
g Tubula , /ep Tabula. 

I fiaU, /tp filari 

3 g a Petro Patrono , L^re Finaricnfi, 

31 in nurg. tdJt fig. 4. 

I manus, /ege manens 

19 efaordam A in Ch , /ep chordam AB io C 

g finns FT, /en finus FQ^ 

1 1 angulus GQH flec. /ep angulos GQI, aa/ Se GIQ^, 

31 Crinis AB , /ree Crinis BD 

9 m meerg. dJJ. fig. 1 fle 3 

13 patrem, /ep partem 

34 intervallo FD, /ep intervallo FE 

17 ad AuRrum , /ip ad Boream, 

g in marg, aJJe Tab, II, 3 
13 in marg. dJde Tab. IL fig. 3. fle Tab, HI. 9 

15 Apparatur, /ep Apparatus. 

33 in marg. eie/Je Tab, U, 

3 impellit rotas , /ep impellit rotam 

40 15" ai /ep 15' a/'i 

in |inr, aJek fa) fiipr. cap. U. §. 3. p. 131 

4 eidm, /ege eidcitL 

41 7 i' Ti" 

20 Du« cerus , Itfe Dus «ic tertue 

at Arduri tclefcopioiro , 4 ^e Arcturi tclcf«)piunL 

56 cujus femunj^ulus cft 15^ ^ itge cuju» femiangulus tfi ly 21 ' ^ 

ao boroUogii, /«ge Horologii 

13 coiluffldUs, kge columcTbs 

17 tubulus concentricus , duabus, tubulus, concentricus duabus 
36 vertcali, U^e verticali 

ittjm. eodemque , eadcmqne 
/r». ptHk/t. defcbangemcnrs , le^e Des changemenrs. 
ay cbarue.doworisad, iae chart* deniioris, ad 

’ lia * 9 S 



Pig. I 


lU 


Uh. ntt. Q 18 30 Uft 9 
Lucida Perfei 81 >8 

e6 23 
0 Up 

89 

18 

0 

i&ii, Caltor 

7+ 

t? 

5S 

74 

12 

35 

Ui^ Procyon 

14 

X 

'3 

»4 

0 

»3 

itu. Pollux 

\t 

4 

54 

14 

3 

45 

itu. In collo Leonis 

40 

0 

j6 

39 

39 

ehe.fa. Procyon 

«3 

50 

x6 

13 

56 

16 


Monitum ad Bibliopegam. 

Poft pag. II. inferantur Tabui® I. II. HI. IV. Libri I. 

In Lib. II. poli pag. 40. inferantur Tabui® I. & D. Seft. I. 

. - 66, Tabui® I. II. &c. usque ad IX. Sefl. II. 

- . 78. Tab. I. n. & III. Sea. m. 

. - 9r. Tab. I. II. III. & IV. Sca. IV. 

• 114. Tab. I. II. &c. usque ad IX. Sea. V. 

- - I fo. Tab. I. II. &c. usque ad IX. Sea. VI. 

- - i«o. Tab. I. Sea. VII. 

- 191. Figura Frontifpicii. 

- - 194. Iconismus pollerior. 


^rinneruns an l»cn S5uc^bml)er, 

Pag. ti. fommtn txs Lib. I. Wt tn ffiupftr gtftDd)ene Tabui® I. n. DI. IV. 
3 n Lib. U. na 4 ) Pag- 4°- fomnun non Sea. I. bic Tabui® I. unb II. 

* $ 66. bic Sea. II. Tabui® pcn I. big IX. 

t ( 78. bic Sea. m. Tab. I. II unb III. 

* « 91. bit Sea, IV. Tab. I. II. 111 . unb IV. 

* a 114. bit Sea. V. Tab. I. btg IX. 

* » ifo. bit Sea. VI. Tab. I. bid IX. 

0 0 160. bit Sea. VU. Tab. I. 

0 0 191. Figura Frontifpicii. 

t 0 194. Iconismus pollerior. 




Digilized by GoogI 



Digitized by Googie 


Digilized by Googie 


Digitized by Googie 




jp ^ r' jmQEJM 









